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目的にあったソフトウェアを探す 

目的の項目を一覧か5選んでい<ことで 

最適なソフトウェアと使いかたを見つけることびでさます。 

(見るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム] 一 [ VAIO ナビ]をク U ックする。 


重要なお知5せ 



バイオを使ララえでご覧いたださたい情報です。 

(見るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]-[重要なお知らせ]をク U ッ 
クする。 


ヘルプ 


付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。 

(見るには） 

各ソフトウてアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。 


VAIO 電子 

マニュアル 



知りたいこと-わか!5ないことを調べる 

取扱説明書体書)に記載している情報のほか、さ5に詳しい情報も 
たくさん記載しています。検索機能を使って、すばやく便利に目的 
の操作やトラブルの解決法を見つけることびでさます。 

(見るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO 電デマニユア J レ]を 
ク1」ックする。 


クイックセットアップガイド取扱説明書(本書) 



設置•接続か5バイオ 
を使ラための準備まで 
を、イラストを見なび 
5知ることびできます。 


バイオを使えるよラにするための準備や、 
Windows び起動していないときの操作、トラ 
ブルの觸決ま、ヴポー h 情報などを記載して 
います。 


マニュアルの活用法 

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルび付属しています。 


マ--ユアル 









パーソナルコンピユーター 

VGC - LV 1シリーズ 


お買い上げいただきありがとラございまず。 

警化 I 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
义災や人身事故になることがあります。 

この説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と本機を 
使ラ前の必要な準備について説明しています。 

この説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使いくださ 
い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 
保管してください。 


■ S400 ^ ©Bluetoottf H 口 mr 

【r Memory Stick m certified ，ク high-definition multimedia interface 


《わ い w さ o が iari 靈 §1) ミふ ごミ r- ム—ち. 4 • CIA 
、言ち蠻长 が長 摧蠻 RYiaH \ムを|み/:V 直 むさ\縮製 \せか：？お(旧 Ml 刪援\を法端 



はじめにお読みくださし^ 


本機の主な仕様については、別紙 r 主な仕様と付属ソフト 
ウェア」をご確認ください。 

このマニュアルでは 、 Windows Vista 32ビット版での 
操作を説明しています。64ビット版びインス!-ールさ 
れている場合、実隙にお使いの操作とマニュアルの記載 
とび 異なる場合びあります。 

VAIO オーナーメー ドモデルをご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 
お客様び選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 
覧< ださい。 

このマニュアルで使われているイラストについて 

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の 
をのと異なる場合びあります。お客様の選択された商品 
や仕様によって、本体のデヴインび異なる場合びありま 
す。 

画面のデザインについて 

Windows Vista の画面デヴインには 、 [Windows Aero 」 
や 「Windows Vista ベーシック」などびあります。お客 
様の選択された商品や、 Windows 上での設定変更によ 
り画面のデヴインび異なることがあ0ます。 

ソフトウェアについて 

お客様び選おされた商品や仕様によって、インス I -ール 
されているソフトウェアび異なります。このマニュアル 
で説明されているソフトウェアび、お使いのモデルにイ 
ンストールされていない場合びあります。 

[Windows Media Center 」 ソフトウエアは 、 Windows 
Vista Home Premium 搭載モデルにのみインストール 
されています。 


このマニュアルで表記されている名称に 
ついて 

• 搭載モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されて 
いる機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記 
しています。例えば r テレビチューナー搭載モデル」と 
書かれているときは、テレビチューナーび搭載されて 
いるモデルをお使いの方のみご賣ください。 

• 付属モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属してい 
る付属品について説明するとを、「付属モデル」と表記 
しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれて 
いるとさは、 I 」モコンび付属しているモデルをお使い 
の方のみご賣ください。 

• プリインス!ルモデル 

各項目で説明しているソフトウェアびプ U インス I -一 
ルされているモデルです。 

本磯にインス I -ー ルされているソフトウエアを確認す 
るには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご賣く 
ださい。 
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rvAio 電子マニュアル」には、取扱説明書体書)よりさ引こ 
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本機を 
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する 
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インターネット接続サービスの種類 . 
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がユリテイ 
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地上デジタル放送に ついて(テレビチューナー搭載モデル） . 184 


索引 . 185 

ソニーが提供する I 肩き民一 覧 . 190 
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安全規制について 


電気通信事業法に基づ<認定 
について 

本製品は、電気通信事業法に基づ< 
技術基準適合認定を受けています。 
認証機器名は次のとお0です。 

認証機器名： 

PCV - AH 1 N 、 PCV - AH 2 N 

電波法に基づく認 SE について 
(ワイヤレス機能搭載モデル） 

本機内蔵のワイヤレス LAN カード 
/ Bluetooth 力ード/レシーバおよ 
び付属のワイヤレスキーボード、ワ 
イヤレスマウスは、電波法に基づく 
ル電カデータ通信の無線設備として 
認証を受けています。従って、本製 
品を使用するとさに無線局の免許は 
必要ありません。 

ただし、政下の事項を行ラと法律に 
よ0罰せ5れることびあります。 

• 本機内蔵のワイヤレス LAN 力一 
ド/ Bluetooth 力ード/レシーバ 
および付属のワイヤレス キーボー 
ド、ワイヤレスマウスを分解/改 
造すること 

• 本機内蔵のワイヤレス LAN 力一 
ド/ Bluetooth 力ード/レシーバ 
および付属のワイヤレス キーボー 
ド、ワイヤレスマウスに貼5れて 
いる証明ラベルをはがすこと 


電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障 
害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引 
を起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取0扱い 
をして下さい。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時 
電圧低下に対し不都合を生じること 
びあります。電源の瞬時電圧低下対 
策としては、交流無停電電源装置等 
を使用されることをお薦めします。 
(社団法人電モ情報技術産業協舎の 
パーソナルコンピュータの瞬時電圧 
低下対策規格に基づ < 表示） 


アース線の接地接続について 

接地接続は必ず、電源プラグを電源 
につなぐ前に行ってください。また. 
接地接続をはずす場合は、必ず電源 
プラグを電源か5切0離してか5 
行って < ださい。 


レーザーま全基準について 

この装置には、レーヴーに関するま全 
基準 (JIS C 680 2) クラス1適合の光 
ディスクドライブが搭載されています。 

高調波電流規制について 

この装置は 、 JIS C 61 000-3-2 適合品 
です。 


FeNCa ポート (FeNCa 対応 
U ーダー/ライター)について 
(Fel に a 機能搭載モデル） 

• キーボード内蔵の Fel に a ポート 
(Fel に a 対応 U —ダー/ライター） 

は、電波法に基づく型式指定を受 
けた誘導式読み書さ通信設備です。 
• 使用周波激は、13.56 MHz 帯です。 
• キーボード内蔵の Fel に a ポート 
(Fel に a 対応 U —ダー/ライター） 

を分解、改造したり、型式指定表示 
を消すと、法律によ0罰せ5れる 
ことびあ0ます。 

周囲で複数のリーダー/ライターを 
ご使用の場合、1 m 政上間隔をあけ 
てお使いください。 

また、他の同一周波数帯を使用中の 
無線機が近くにないことを確認して 
からお使いください。 


無線の周波数について 

本製品は 2.4 GHz 帯を使用していま 
す。他の無線機器を同じ周波数を 
使っていることびあ0ます。他の無 
線機器との電波干渉を防止するため、 
下記事項にを意してご使用くださし、。 

本製品の使用上のご注意 

本製品の使用周波数は 2.4 GHz 帯で 
す。この周波数帯では電子レンジ等 
の産業-科学-医療用機器のほか、 
他の同種無線局、工場の製造ライン 
等で使用される免許を要する移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない 
特定のル電力無線局、アマチュア無 
線局等(切下「他の無線局」と略す)び 
運用されています。 

1) 本製品を使用する前に、近< で 
r イ也の無線局」び運用されていな 
いことを確認してくださし、。 

2) 万一、本製品と「他の無線局」と 
の間に電波干渉び発生した場合 
には、速やかに本製品の使用場 
所を変えるか、または機器の運 
用を停止(電波の発射を停止）し 
て < ださい。 

3) 不明な点その他お困りのことび起 
きたときは、 VAI 0 カスタ7-リン 
クまでお問い合わせください。 


2_. 4 _F H_2 

この表示のある無線機器は 2.4 GHz 
帯を使用しています。変調方式とし 
て FH - SS 変調方式を採用し、与干渉 
距離は 20 m です。 

2. 4DS/0F4 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz 帯 
を使用していまず。変調方式として 
DS - SS 変調方式および OFDM 変調ち 
式を採用し、与干渉距離は 40 m です。 
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著作権について 

• 本機で録画-録音したをのは、個 
人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利者に無断では使用 
でをません。 

• 著作物の複製および利用にあたっ 
ては、それぞれの著作物の使用許 
諾条件および著作権法を遵守する 
必要びあります。著作をの許可な 
く、複製または利用すること、取り 
込んだ映像-画像-音声に変更、 
切除その他の改変を加え、着作物 
の同一性を損なラこと等は禁じ5 
れています。 

使用済みコンピュータの回収 
について 

逃 

I 」サイクル 

このマークび表示されているソニー 
製品は、新たな料金負担無しでソ 
ニーび回収し、再資源化いたします。 
詳細はソニーのホームページ 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
pcrecycle / 

をご参照 < ださい。 

使用済みコンピュータの回収につい 
てのお問い合わせ 
ソニーパソコンリサイクル受付センター 
電話番号： （0570) 000-369(全国 
どこか5でち市内通話料でご利巧い 
ただけます。） 

携帯電話や PHS でのご利用は： （03) 
3447-9100 

受付時間：10:00〜17:00 (± - S - 
祝曰および当社指定の休曰を除く） 
個人*ご家庭のお客様へ 
個人-ご家庭でご使用になりました 
ノ くイオを廃棄する場合は、 rvAio 電 
子マニュアル」をご覧ください。 
([サービスとサポート]一[お問い合 
ねせ/アフターサービス]一[使巧済 
みコンピュータの回収について]を 
ク U ックする。） 

事業者のお客様へ 
事業で(あるいは、事業者び)ご使用 
になりましたバイオを廃棄する場合 
は、 http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
pcrecyde / より、事業者向けのぺ一 
ジをご覧 < ださい。 


• 取扱説明書の内容の全部また 
は一部を複製すること、およ 
び賃貸することを禁じます。 

• 本機の保記条件については、 
同おの当社所定の保証書をご 
参照ください。 

• 本機に付属のソフトウェアの 
使用権については、各ソフト 
ウェアのソフトウェア使用許 
諾契約書をご参照ください。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウェアを使用したことに 
よって生じた損害、逸失利益 
および第云ちか5のいかなる 
請求等につさましてち、当社 
は、一切その責任を負いかね 
ます。 

• 本機、および本機に付属のソ 
フトウてアの仕様は、改良の 
ため予告なく変更することび 
おります。 

• 付属のソフトウ王アび使用す 
るネットワークサービスは、 
ソニーおよび提供者の判断に 
て中止-中断する場合びあり 
ます。その場合、付属のソフ 
トウェアまたはその一部の機 
能びご使用いただけなくなる 
ことびありますので、あ らか 
じめご了承ください。 

• 本書、または本機に付属のソ 
フトウェアのヘルプ画面等に 
記載される機能の中には、本 
機および本機に付属のソフト 
ウェアとの組み合わせ等か5 
生じる制限により、実現でを 
ないものび含まれていること 
びございます。あらかじめご 
了承ください。 
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安全のために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設 
計されています。しかし、電気製品 
は間違った使いかたをすると、火災 
や感電などによ0人身事故につなび 
ることびあり危険です。事故を防ぐ 
ために次のことを必ずお守りくださ 
い。 

安全のための注意事項を 
守る 

政下のを意事項をよ < お読み < ださ 
い。製品全般のを意事項び記載され 
ています。 

故障した!5使わない 

すぐに VAIO カスタマーリンク修理 
窓口、または販売店に修理をご依頼 
ください。 

万一異常が起きた!5 


• 煙び出た5 
• 異常な音、におし、び 
したら 

• 内部に水、異物び 
入った5 

•製品を落としたり、 
キャビネットを破損 
したとを 



〇電源を切る 

〇電源コードや接続ケーブル 
を损< 

〇 VAIO カスタマ ー U ンク修理 
窓□、または販売店に点検 • 
修理を依頼する 


データはバックアップを 
とる 

八ードディスクなど、記録媒体の記 
録内容は、バックアップをとって保 
存して<ださい。本機の不具合など、 
何5かの原因でデータび消去、破損 
した場合、いかなる場合においても 
記録内容の補修や補償については致 
しかねますのでご了承ください。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次のよ 
つな表术をしています。表术の内容 
をよく理解してか5本文をお読みく 
ださい。 


齡危険 1 

この表示のを意事項を守5ないと、 
火災•感電-破裂などにより死こや 
大けびなどの人身事故び生じます。 


A 警告 

この表示のを意事項を守5ないと、 
火災-感電などにより死 t や大けび 
などの人身事故につなびることびあ 
0ます。 


齡注意 1 

この表示のま意事項を守5ないと、 
感電やその他の事故によりけびをし 
た0周辺の物品に損害を与えたりす 
ることびあります。 


ま意を促ず記号 

会垂会 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

® (§) ® 

水めれ禁止めれ手禁止接細禁止 

巧為を指示ずる記号 

A 〇 C 

ァース線をフ•ラグをコン 
指示 接続せよ セントから抜く 

IA 危晚 

乂災 感電 

下記のを意事項を守5 
ないと火災•感電•破 
裂などにより死 t ： や大 
けびなどの人身事故び 
生じます。 

壁に取り付ける場合は、必ず指 
定の取り付け金具を使用し、専 
門の業をに取り付けても5弓。 
また、設置の時は設置関係者じ I 
外おづかない。 

0 © 

禁止 指示 

専門業ち政外の人び取り付けたり、 
壁への取り付けび不適切だと、本機 
び落下するなどして、打撲や骨折な 
どの大けがの原因となることがあ0 
ます。 
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lA 警告 IA 

下記のを意事項を守 5 
ないと火災-感電など 
により死 t や大けがの 
原因となります。 

電源コードを傷つけない 

0 


禁止 <^11 1ク 



電源コードを傷つけると、火災や感 

電の原因となります。 

• 設置時に、製品と壁やラック(棚） 
などの間に、はさみ込んだりしな 
い。 

• 電源コードを加工したり、傷つけ 
たりしなし、。 

• 重いものをのせたり、引っ張った 
りしない。 

• 熱器具に近づけた0、加熱したり 
しなし、。 

• 電源コードを抜くとさは、必ずプ 
ラグを持って抜く。 

油煙、湯気、湿気、ほこりのをい 
場所には置かない 

0 

禁止 

上記のよラな場所に置< と、火災や 

感電の原因とな0ます。取扱説明書 

に記されている使巧条件政外の環境 

での使用は、火災や感電の原因とな 

ります。 

内部に水や異物を入れない 



水めれ禁止 


水や異物び入ると火災や感電の原因 
となります。 

万一、水や異物び入ったときは、すぐ 
に電源を切り、電源コードや接続 
な一つ} レを损いてください。 


内部をむやみに開けない 

分解禁止 

• 本機および付属の機器(ケーブル 
を含む)は、むやみに開けたり改造 
した0すると乂災や感電の原因と 
な0ます。 

• モ U モジュールを取り付けたり、 
取0はずすとさは r 方モ U を取り 
付ける/はずす」 （87 ページ）に 
従って、また八ードディスクを取 
り付けたり、取りはずずときは 
「八ードディスクを取0付ける/ 
はずす」 （90 ページ)に従ってを意 
深 < 作業してくださし、。 

また、指定されている部分がに 
は触れないでください。指定以外 
の部分にむやみに触れると、火災 
や感電の原因とな0ます。 


落雷のおそれびあるときは本 
機を使用しない 

0 

禁止 

落雷によ0、感電することびありま 
す。雷び予測されるとさは、火災や 
感電、製品の故障を防ぐために電源 
プラグ、ネットワーク （ LAN ) ケーブ 
ル、アンテナ接続ケーブルを巧いて 
ください。また、雷び鳴り出した5、 
本機には細らないでください。 


本機は日本国内専用でず 

〇 

指术 

• 交流10 0 V でお使いください。 
海外などで、異なる電圧で使ラと、 
火災や感電の原因となることびあ 
ります。 

本機は国内専用です。海外で使用 
することを動作巧証するものでは 
あ0ません。 

• 本機のワイヤレス機能は国内専用 
です。 

海外で使ラと罰せられることがあ 
ります。 


LAN コネクタに指定 LU 外の 
ネットワーク ( LAN ) や電話回 
線を接続しない 

0 

禁止 

本機の LAN コネクタに次のネット 
ワーク （ LAN ) や回線を接続すると、 
コネクタに必要政上の電流び流れ、 
発熱や火災の原因となります。 

特に、ホームテレホンやビジネスホ 
ンの固線には、絶対に接続しないで 
<ださい。 

•10 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 

1000 BASE - T タイプ L が促>ネット 
ワーク ( LAN ) 

• 一般電話回線 

• PBX (デジタル式構内交換機)回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの 
回線 

• 上記];(外の電話回線など 

通電中のディスプレイ画面や 
通風孔に長時間軸れない 

0 

禁止 

通電中のディスプレイ画面や通風孔 
に長時間皮膚び触れていると低温や 
けどの原因となることがあ0ます。 
通電中のディスプレイ画面や通風孔 
には長時間触れないでください。 
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A 警告 

下記のを意事項を守 5 
ないと、医療機器などを 
誤動作させるおそれび 
あり事故の原因となり 
ます。 

屯、臓ペースメーカーの装着部位 
か 522 cm じ(内で使用しない 

0 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 に合わ 
せてください。 W 旧 ELESS スイッチ 
の場所は165ページを確認してくだ 
さい。 

電波によ0ペースメーカーの動作に 
影響を与えるおそれびあります。 

病院などの医療機関内、医療用 
電気機器の近くではワイヤレ 
ス機能を使用しない 

0 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 に合わ 
せてください。 W 旧 ELESS スイッチ 
の場所は165ページを確認してくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、医療用電気機 
器の誤動作による事故の原因となる 
おそれびあります。 

本製品を使用中に他の機器に電 
波障喜などび発生した場合は、 
ワイヤレス機能を使用しない 

Q 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 に合わ 
せてください。 W 旧 ELESS スイッチ 
の場所は165ページを確認してくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による 
事故の原因となるおそれびあ0ます。 


A 警告 

下記のを意事項を守5 
ないと、健康を害するお 
それびあります。 

ディスプレイ画面を長時間継 
続して見ない 

0 

禁止 

ディスプレイなどの画面を長時間見 
続けると、目び疲れたり、視力び低下 
するおそれびあ0ます。 
ディスプレイ画面を見続けて体の一 
部に不快感や痛みを感じたとさは、 
すぐに本機の使用をやめて休息して 
<ださい。万一、休息しても不快感 
や痛みびとれないとさは医師の診雲 
を受けて < ださい。 

キーボードやマウスなどを使 
いずぎない 

0 

禁止 

キーボードやマウスなどを長時間継 
続して使用すると、腕や手首び痛く 
なった0することびあ0ます。 

キーボードやマウスなどを使用中、 
体の一部に不快感や痛みを感じたと 
きは、すぐに本機の使用をやめて休 
息してください。万一、休息しても 
不快感や痛みびとれないときは医師 
の診察を受けて < ださい。 

大音量で長時間続けて聞きず 
ぎない 

0 

禁止 

ちを刺激ずるよ5な大さな音量で長 
時間続けて聞 < と、聴力に悪い影響 
を与えることびありまず。 

特にへッドホンで聞くとさはごを意 
<ださい。 

呼びかけられて返事びでさるく 6い 
の音量で聞さましよ5。 


IA 注意 I 

下記のを意事項を守5 
ないと、けがをしたり周 
辺の物品に損害を与え 
たりすることびありま 
す。 

めれた手で電源プラグにさわ 
5ない 



めれた手で電源プラグの巧さ差しを 
ずると、感電の原因となることびあ 
0ます。 


オプティカルマウス底面のホ 
い光を直接見ない 

A 

を意 

マウス底面か5発せ5れているホい 
光を直接見ると、目を傷める場合び 
ありまずので、さけて < ださい。 


接続ずるとさは電源を切る 

A 

注意 

電源コードや接続ケーブルを接続す 
るとをは、本機や接続する機器の電 
源を切0、電源コードをコンセント 
か5抜いてください。感電の原因と 
なることがあ0ます。 

指定された電源コードや接続 
ケーブルを使う 

A 

注意 

この説明書に記されている電源コー 
ドや接続ケーブルを使わないと、感 
電の原因となることびあります。 
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アース線を接続ずる 

@ 

アース線を 
接続せよ 

アース線を接続しないと感電の原因 
となることがあ0ます。アース線を 
取0付けることびでさない場合は、 
販売店にご相談 < ださい。 

通風孔をふさびない 

0 

禁止 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、 
火災の原因となることびあります。 
風通しを良くするために次の項目を 
お守り < ださい。 

• 壁か日 10 cm 政上離して設置する。 
• 密閉されたせまい場所に押し込め 
ない。 

• 毛足の長い敷物（じゅラたんや巧 
団など)の上に設置しない。 

• 巧などで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしな 
い。 

通風孔か5の排気に長時間あ 
たらない 

0 

禁止 

本機をご使用中、その動作状況によ 
り通風孔か5温風び排出されること 
びあります。 

この温風に長時間あたると、低温や 
けどの原因となる場合びあります。 

安定した場所に置< 

0 

禁止 

ぐ5ついた台の上や傾いたところに 
置いたり設置したりしないで<ださ 
い。また、横にしたり、ひっくり返し 
て置いた0しないでください。落ち 
た0、倒れた0してけびの原因とな 
ることびあります。また、設置•取 
り付け場所の強度ち充分にお確かめ 
ください。 


運搬時は慎重に 



コンピュータを運搬するときは、本 
体部分の下部を左ちか5持ち、安定 
した姿勢で運んでください。運搬中 
にバランスを崩すと落下によ0けび 
の原因となることびあ0ます。また、 
本体を設置する隙、指などを挟まな 
いよラにごを意ください。 

カバーの 取り付けや取りはず 
しの際に、手や指を挟まない 

A 

を意 

手や指をカバーの外周や角に挟むと、 
けびの原因となることがあ0ます。 

本機の上に柔5ない、重いもの 
を載せない 

0 

禁止 

倒れた0、落ちた0、壊れた0して、 
けびの原因となることびあ0ます。 

お手入れの際は、電源を切って 
電源プラグを巧く 

€ 

つラグをつン 
セントから巧く 

電源を接続したままお手入れをする 
と、感電の原因となることびありま 
す。 


移動させるときは、電源コード 
や接続ケーブルを巧く 

A 

ま意 

接続したまま移動させると電源コー 
ドや接続ケーブルび傷つを、火災や 
感電の原因となった0、接続してい 
る機器び落ちたり、倒れたりしてけ 
びの原因となることびあります。 

また、本機を落とさないよラにごを 
意ください。 

コネクタはをちんと接続ずる 

A 

を意 

• コネクタ婚続端子)の内部に金属 
片を入れないで<ださい。ピンと 
ピンびシヨート(短絡）して、火災 
の原因となることがあ0ます。 

• コネクタはまっすぐに差し込んで 
接続してください。斜めに差し込 
むとピンとピンびシヨートして、 
火災の原因となることびあります。 
• コネクタに固定用のスプ I 」ングや 
ネジびある場合は、それ5で確実 
に固定してください。接続不良び 
防ばます。 

• アース線のあるコネクタには必ず 
アースを接続してください。 

長時間使用しないときは電源 
プラグを巧く 

つラグをコン 
セントから巧く 

長時間使用しないとさは、安全のた 
め電源プラグをコンセントか5抜い 
て < ださい。 

直射日光のあたる場所や熱器 
具の近くに設置•保管しない 

0 

禁止 

内部の温度び上がり、火災の原因と 
なることびあ0ます。 
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製品の設置や移動時に机の上 
でず5さない 

A 

ミち意 

コンピュータを設置したり、移動さ 
せるとさに机の上でず5さないでく 
ださい。机び傷つく原因とな0ます。 

液晶画面に衝撃を与えない 

0 

禁止 

重い物をのせた0、落としたりしな 
いで < ださい。 

液晶画面はガラス製のため、強い衝 
擊を与えると割れて、けびの原因と 
なることびあります。 


本機に強い衝撃を与えない 

0 

禁止 

故障の原因となることびあります。 


電池についての巧を上の 
ごミ主意 

漏液、党熱、発义、破裂などを避ける 
ため、下記のま意事項を必ずお守り 
ください。 


電池の液び漏れたときは 

素手で液をさわ5ない 



電池の液び目 に入った0 、身体や衣 
服につ < と、失明やけび、皮膚の炎症 
の原因となることびあ0ます。その 
とさに異常びなくてわ、液の化学変 
化によ0、時間びたってから症状び 
現れることびあ0ます。 


必ず次の処理をずる 



• 液び目に入ったときは、目をこす 
5ず、すぐに水道水などのされい 
な水で充分洗い、ただちに医師の 
治療を受けてください。 

• 液び身体や衣服についたとさは、 
すぐにをれいな水で充分洗い流し 
て< ださい。皮膚の炎症やけびの 
症状びあるときは、医師に相談し 
て < ださし、。 

電池は乳幼児の手の届かない 
巧に置< 



電池は飲み込むと、窒息や胃などへ 
の障害の原因となることびあ0ます。 
万一、飲み込んだとさは、ただちに医 
師に相談してください。 


電池を乂の中に入れない、カロ 
熱•分解•改造-巧電しない、 
水で濡5さない 



破裂したり、ミ夜び漏れたりして、けびや 
やけどの原因となることがありまず。 


换注意 1 

巧の注意事項を守6ないと故障の原 
因となることがあ0ます。 


市販のアルカリまたはマンガ 
ン電池(単兰お)じ I がの電池を 
使わない、新しい電池と使用し 
た電池または種類の違ラ電池 
を混ぜて使わない 



使用した電池または種類の違ラ電池 
を混ぜて使わないでください。 
電池の性能の違いにより、破裂した 
0、液び漏れたりして、けびややけど 
の原因となることびあります。 

+と一の向きを正しく入れる 



+と一を逆に入れると、 シヨー トし 
て電池び発熱や破裂をした0、液び 
漏れた0して、けびややけどの原因 
となることびあります。 

機器の表示にあわせて、正しく入れ 
て < ださい。 

使い切ったときや、長時間使用 
しないときは、電池を取り出ず 

〇 

指で 



電池を入れたままにしておくと、過 
放電により液び漏れ、けびややけど 
の原因となることびあります。 
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VA にででさる 


手軽に楽しむ 

ビデオ/ BD • DVD 

VAIO に搭載されたソフトウエアを使えば、簡単にシヨートムービーを作成したり、 
書き出したりすることがでさます。 


シヨートムーヒーを 

作成ずる 

[ PMB(Picture Motion Browser )」 や fVAIO Movie 
S に 「 y 」 を使えば、思い出の写真やビデオか5、ドラマ 
チックなショートムービーび簡単に作成でさまず。 
詳しくは r 写真-ビデオ」 (68 ぺージ)をご覧ください。 


■ ……- ■- ご ；* 

mmm 

i ^~~1 n— 

new 户 r 勺 

• , Ek 

mwB 

过の 

11 PE 


E E 3 



オリジナル BD - DVD を 
作成する 

[ PMB(Picture Motion 6「(^5€「)」や「〔1础1;〇 Disc 
Ed itorj を使えば、撮影したビデオや写真、作成した 
ショートムービーから才 U ジナル BD • DVD び作成でさ 
ます。 

詳しくは「写真-ビデオ」 (68 ページ)をご覧ください。 



BD • DVD を見る 

「 WinDVD 」 を使えば、 BD や DVD を再生することびでき 
まず。 

詳しくは 「BD • DVD 再生」 （74 ぺージ)をご覧くださし、。 
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こと 


VAIO は、インターネットやメール、ワープ □ 
や表計算など基本的な機能に加え、まるで AV 
機器のように、手軽に映像や音楽を楽しめる、 
充実のパソコンです。 


Full-H D 液晶の大画面で楽しむ 

テレビ 

(テレビチューナー搭載モデル） 

地上デジタル放送ダブルチューナーとテレビ録 
画-視聴ソフトウエア 「Giga Pocket Digital 」 で、 
テレビま組を自在に録る-観る-残すことができ 
まず。 


つなげて広がる 

HDMI 入力機能 

( HDMI 入力機能搭載モデル） 

H DD レコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機など、 
HDMI 出力を持つ機器をつなげると、 

本機で HDMI 機器の映像や音声を楽しむことがで 
をまず。 


デジタル放送を見る-録画する 

にか Pocket Digi ね I 」で、デジタル放送を視聴しなび5 
録画することびでをまず。 

詳しくは r テレビ」 （59 ページ)をご覧ください。 



キーボードの S 1 ボタンで簡単起動 


キーボードの S 1 ボタンを巧すだけで、簡単に 
に iga Pocket Digital 」 ソフトウエアび起動できます。 


HDMI 機器を楽しむ 

本機も側面の HDMI SELECT ボタンを押すと、パソ]ン本 
体 ( PC ) 表示と HDMI 表示を切り換えることびでさます。 
詳しくは 「 HDMI 入力機能」の章 (75 ぺージ)をご覧くださし、。 
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本機をセットアップずる 


VAIO ! 歸8つの 

VAIO を使い始める前に、まず8つの準備をしましよう。 

このページから続く説明に従って、作業を進めてください。 


まず八ードウェアの設定です。 


3 


付属品を 

確かめる 


準備2 

設置する 

► 適切な設置場所とは？ 


付属品の確認 




キーボードとマウスのコネクト 













準備 


ここ こか 5 はソフトウエアの設定でず。 



華備气 

Windows を 

準備する 

► ユーヴー名やバスワードなどの設定 

- © 

( ここか S の設定にはインターネットへの接続が必要でず。 ^ 






6 

基本設定を 

行ラ 

► VAIO をはじめる前の準備 


7 

カスタマー 

登録する 



カスタマー登録について 



準備8 

重要情報を 

自動的に入手する 



い W さ〇が iarig 態§5呈) 宁 X pwr - ム— ち. 4 • ご—わ 
か KHO ム含 摧養 YiaH \ム ミ| み AY 良/ r-: ミ齡觀 \ せか：？ U ち回 邸刪顺世 \_賣 荒舶 




















付属品を確かめる 


付属品び足りないとさや破損しているとさは、 VAIO カス 
タマー U ンクまたは販売店にご連絡くださし、。 

なお、付属品は本機のみで動作保罰されています。 
お使いの機種により、付属品び異なる場合びありまず。 

本機の主な仕様については、別紙 r 主な仕様と付属ソフト 
ウェア」をご賣ください。 

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によ0仕様び異な0ます。 
お客様び選択された仕様を記載した印刷物ちあわせてご 
覧くださし、。 

□ ワイヤレスキーボード 

下 r キーボード」と略します。 



□ ワイヤレスマウス 

UTFr マウス」と略します。 



□ リモコン 

(テレビチューナー搭載モデルに付鼠 

□ 単3お乾電池 

• キーボード-マウス用アルカ U 乾電池 (4) 
• U モコン用マンガン乾電池 (2) 

(テレビチューナー搭載モデルにイ寸属） 

□ 8 cm ディスクアダプター 



□ 電源コード 



付属の電源コー问ま、 AC 100 V 用です。 


□ アンテナ接続ケーブル 

(テレビチューナー搭載モデルに付鼠 
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説明書-その他 

□ 取扱説明書(本書） 

□ まな仕様と付属ソフトウェア 
□ B - CAS 力ード 

(テレビチューナー搭載モデルに付属） 

テレビを視聴するためには、 B - CAS 力ードを本機に 
挿入する必要びありまず。 （29 ページ） 


iNHni II 

で |り 



□ クイックセットアップガイド 
□ 巧話書 

修理の際に必要にな0ます。 

□ VAIO カルテ 

修理の際に必要にな0ます。 

□「 Microsoft ® Office Personal 2007 * i 」 プレ 
インストールパッケージ 

(「Office Personal 2007」または 
「Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007」プ U インストールモデルに付属） 

□「 Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 * 2 」 
プレインス I ルパッケージ 

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007」プ U インストールモデルに付属） 

□「 Microsoft ® Office Professional 2007つ」プ 
レインス I ルパッケージ 

(「Office Professional 2007」プ U インストー 
ルモデルに付属） 

*1 この説明書では切降 、 Office Personal 2007と略します。 

*2 この説明書では切降 、 Office PowerPoint 2007と略します。 
#3この説明書では切降 、 Office Professional 2007と略しまず。 

□「 VAI 0 でビデオ編集を始めよう」 CD-ROM 

(「 Adobe ® Premiere ® Elements ® 日本語版」 

プ U インストールモデルに付属） 

□ その他•パンフレット類 

大切な情報び記載されている場合びありまず。必ず、 
ご覧ください。 


段ヒント） 

• 本機に付属のソフトウエアについては、別紙のはな仕様と付 
属ソフトウエア」をご覧ください。 

• 本機は八ードディスクから1」カバ U することびでさるため、 

1」カバ U ディスクは付属しておりません。 

詳しくは、「リカバ U する」り04ぺージ)をご覧ください。 


だ 

八/:-た直が雜长 


い W みレ〇が 
が .ム^、， 


瓜 aril 態 RYI5C1 至 

摧樂 §waH 


うふ 

•が一.み/: Y 




PWRrI 

ご \ 綿视 


ム—ちわ • り—卜 
\せか：？お C 固 


邸祕顺巧\費荒舶 
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設置する 


設置場所 


下の図を参考にして、設置場所をミ央め、本機を設置してください。 



• 本機使巧中は本体上部の排気□び熱くなる焉をびあります。これらの部分に触れるときは充分ご注意ください。 
• 排気□に物を置いたり、ふさいだりしないでください。 

設置に適さない場戸斤 

なのよラな場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。 

• 直射曰光び当たる場所 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯びているちのの近く 
• 暖房器具の近くなど、温度び高い場所 
• ほこりび多い場所 
• 湿気び多い場所 
• 風通しび悪い場所 
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設置時のご注意 

• スタンド部を持たないでください。破損のおそれびあ 
りまず。 

• 本機を持ち上げるとき、液晶ディスプレイのノネル部 
分へ衝撃を加えないよラにごま意ください。 

• 持ち運ぶとさは、を類やベルト等で液晶ディスプレイ 
等にキズびつかないよラにごま意ください。 

• 持ちかたによっては、転倒ずるおそれびありまずので、 
本機を持つときには、イラストと同じように持って設 
置してください。 



ここを持つ。 


- 本機を置くときは、 

衝撃が加わ5ないように静かに置く。 


故障を避けるためにも、次のことをお守りください。 

• 本機を移動ずるときは、必ず電源を切る。 

電源び入っている状態で移動したり、動かしたりずると八ードディスクの故障の原因となります。 
移動ずるとさは、接続ケーブルをずべて取0はずしてくださし、。 

• 本機を倒したり、ぶつけたりしなし、。 

ルさな衝撃や振動でち八 ー ドディスクの故障の原因となります。 

• 不安定な場所に設置しない。 

設置の際の安全上のま意事項わご覧ください （ 11ページ)。 


ご使用になる環境について 

本機とキーボードやマウスの距離は、最長 10 m 離して使ラことびできます。 

本機 



キーボード 


マウス 


キーボードやマウスの上に水などをこぼさ 
ないでください。キーボードやマウスび使 
用でさなくなる場合びあります。 

金属製の机など、キーボードやマウスの近 
くに金属びあると、近距離 （ 1 0 cmUl 內)での 
通信に影響を及ぼし、キーボードのキー入 
力や Fel に a 通信、マウスの操作び不安定にな 
る場合びあります。キーボードを金属から 
離すか、本体との距離を離す （1 上)こ 
とをおすすめいたしまず。 


だ 


い W みレ〇が 
が KHC .ム^、， 


瓜 aril 態 RYI5C1 至 
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準備 2 設置する (つづき) 


本機を壁に取り付けるには 


本機は壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることびでをます。壁に取り付ける場合には、必ず壁掛け金具を使用し、 
専門業者に取り付けを依頼してください。 

デジホームサポートでは、本機を設置するサービス(有料)を行っています。各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、 
デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。 

電話番号： （0570) 073-111 (一般および携帯電話） 


(03) 5789-3474 (PHS - IP 電話) 
受付時間：10:00〜18:00 


専門業者政がの人び取り付けたり、壁への取り 
付けび不適切だと、本機び落下して、打撲や骨 
巧など大怪我の原因となることびあります。 


ホームぺーシ： http :// www . sony . co . jp / css / 


壁掛け金具を取り付けるには 


本機の電源を切る。 

本機と周辺機器の電源を切り、本機後面も下に接続しているケーブルを取りはずします。 



カバーを 取りはずす。 

本機前面を下にして置を、本機後面の本体カバーとスタンドカ №4¢;ふ> 

バーを取りはずします。詳しくは r カバーを取りはずす」 （26 ぺ一本機に傷びつかないように布などをしいてく 
ジ)をご覧ください。 



ケーブルを取りはずす。 

本機に接続しているすべてのケーブルを取りはずします。 



5 壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を取り付ける。 

■Hits t ゴ 

取り付けは必ず専門業者に依頼してください。 
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準備 


接続する 


本機の接続の流れ 

本磯の接続の流れは下記のとおりです。このあとの詳しい接続手順に従って、本機の接続を行ってください。 


カノ （ ——を取りはずす 


/ゎぺ_ジ 


m ' M - i — 卜を接続する 


27ぺージ 


インターネットを利用する場合 


インターネット接続用機器にっなぐ 


如ページ 


B - CAS 力ードを入れる i 


处ページ 


ノノン了ナに接続ずる' 


ゴ〇ページ 


HD Ml 機器を接続ずる’ 


づ2ページ 


カノ（—を取り付ける 


33ページ' 


電源コンセントに接続ずる 


34ぺ-ジ 


卜を準備ずる 


35ぺ-ジ 


ゾ^ ノ^を準備ずる 


36ぺ-ジ 


Uf を準備する^ 


* 1テレビチューナー搭載モデル 
#2 HDMI 入力機能搭載モデル 


ジページ 


だ 

户 Zr - K ム / r をが维み 
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準備 3 接続する (つづき) 


1カバーを取りはずす 

本機後面のコネクタに、アンテナ(テレビチューナー搭載モデル)や LAN ケーブル、電源コードなどを接続する場合は、 
本体カバーとスタンドカバーを取りはずし、コード掛けを使ってケーブル類をまとめます。 

本体カバーを取りはずす 

本機前面を下にして置さ、図のように切り欠きを持って本体カバーを取りはずします。 




• 本機に傷びつかないよラに巧などをしいて<ださい。 

• 本体カバーを取りはずす隙に、本体カバーの外周や角で手や指をけびしないよラにしてください。 


スタンドカバーを取りはずず 

図のよラに本機上部側へず5しなび5スタンドカバーを取りはずします。 
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コード掛けのフックを開く 

本機後面のスタンドのケーブル巧とコード掛けを使ラと、ケーブル類をまとめることびできます。 



令 



2電源コードを接続する 

スタンドのケーブル穴か5ケーブルを通して、本機に電源コードを接続します。 



令 



この突起まで差し込む。 


電源コードは殖実に奧まで挿入して < ださい。 

壁の電源コンセントには、本機を立ててからつないでください。 


巧とント） 

ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。 


だ 

/^■<2:|-が雜长 


い W みレ〇が 
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準備 3 接続する (つづき) 


3インターネット接続用機器につなぐ 

インターネットに接続するには、 ADSL 、 FTTH (光)、 CATV のインターネット回線などのインターネット接続サービス 
を利巧ずる方法や、 ISDN 回線を利用する方法びあ0ます。 

インターネットについて詳しくは、 r インターネットを始める」 （79 ぺージ)をご覧ください。 


インターネット接続サービスの申し込みち法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービ 
スを提供している接続業者にお問い合わせください。 


巧ヒント） 

ワイヤレス LAN でインターネットに接続する場合は、「準備5 Windows を準備する」のあとにワイヤレス LAN の設定を巧ってください。 
詳しくは rVAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]- [ LAN / ワイヤレス LAN ] をク U ックする。） 

ADSL / FTTH / CATV を利用するときは 

ADSL / FTTH / CATV を利巧するときは、スタンドのケーブル巧からケーブルを通して、ネットワーク （ LAN ) ケープ 
ルを LAN コネクタに接続します。 



LAN コネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット （ Ethernet ) 用などと表記されているちのをご使巧ください。 


巧•ヒント） 

ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。 

ISDN 回線を利用するときは 

ISDN 回線を利巧するときは USB コネクタを使用します。 



巧-ヒント） 

本機媛面の USB コネクタにつなぐことをできます。 
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4 B - CAS 力ードを入れる（テレビチューナー搭載モデル） 

本機は地上デジタル放送に対応しています。 

地上デジタル放送では B - CAS ’ 力ード(デジタル放送用に力ード)を利用した 〔AS (限定受信システム)び採用されてい 
ます。 

本磯でテレビを楽しむには、本機に付属されている B - CAS 力ード(デジタル放送巧に力ード)を本機に挿入する必要び 
お0ます。 

B - CAS 力ードを挿入していないと、スクランブルび解除でをないため、デジタル放送を視聴することびでさません。 
また、 B - CAS カードの ユー ヴー登録を行なラと各種サービスび利用でをるよラになります。はびをによる ユー ヴー登 
録をおすすめします。 

* B - CAS は、（株）ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズの略称です。 


ユーザー登録をしないと、連絡先不明のため、カードの交換や更改などのサービスび受けられません。 

目- CAS 用ユーヴー登録はびを台祇は、大切に保管しておいてください。有料放ちに視聴を申し込むとさに必要なバーコードシール 
び付いていたり、 B - CAS カスタマーセンターへのお問い合わせ先び案内されているためです。 


イ 


同封の r ビーキャス ( B - CAS ) 力ード使用許諾契約約款」の内容をお読みになり 
了解された上で、台紙か 5 B - CAS カードをはがず。 



B - CAS 用ユーザー登録はびき台紙の内容にご不明な点びあるときは、 B - CAS カスタマーセンター價話き号 
0570 -000-250) へお問い合わせください。 


B - CAS 力ードを挿入する。 

本機後面の B - CAS 力ード挿入□に B - CAS 力ードを挿入します。 
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B - CAS カードは確実に奥まで挿入して < ださい。 
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準備 3 接続する (つづき) 


5アンテナに接続する(テレビチユーナー搭載モデル） 

テレビを見たり、録画するとをは、あらかじめケーブル類などを接続しておく必要びあります。 

アンテナコネクタの接続のしかたは、し处下の場合で異なりますので、ご自分の使巧環境に含わせて接続してください。 
• 本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場含 

• すでにデジタルレコーダーやテレビび壁のアンテナコネクタに接続されており、本機をあらたに接続する場合 

本機のみを壁のアンテナコネクタに接続する場含 

し U 下のよラにスタンドのケーブル巧か5ケーブルを通し、アンテナを接続します。 

アンテナのつなざかたは、壁のアンテナコネクタの形や使用するケーブルによって異な0ます。下の例か5最ち近し、 
をのを選び、接続してください。なお、いずれにを当てはま5ない場合は、販売店にご相談ください。 




依~ヒンド ） 

ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて本機との隙間を大きくすると、通しやすくなります。 
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ずでにデジタルレコーダーやテレビが壁のアンテナコネクタに接続されており、本機 
をあ!5たに接続する場含 

の壁のアンテナコネクタに接続されているデジタルレコーダーやテレビのアンテナ接続ケーブルを取りはずす。 

デジタルレコーダーやテレビの 
アンテナ接続ケーブル 


③ スタンドのケーブル巧か5ケーブルを通し、アンテナを接続する。 

別売りの分配器やアンテナブースターなどを使ってアンテナを接続します。壁のアンテナコネクタと分配器やア 
ンテナブースターのつなざかたは、壁のアンテナコネクタのおや使用するケーブルによって異なります。「本機の 
みを壁のアンテナコネクタに接続する場合」 （30 ページ)に記載の例か5、最も近いものを選び接続してください。 



依"ヒント） 

• デジタルレコーダーをつなぐなど、アンテナを分配すると電波び弱くなり、映儘び正萬に表示されないことびありまず。この場合は、 
別売りのアンテナプースターをアンテナと本機の間につないでください。 

• ケープルを通しにくい場合は、スタンドを持ち上げて本機との隙間を大去くすると、通しやすくなります。 


双方向サービスやコンテンツ解析(引ページ)を利巧する場合には、インターネットに接続している必要びあります。詳しくは「イン 
ターネット接続用機器につなぐ」 （28 ページ)をご覧ください。 
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準備 3 接続する (つづき) 


地上デジタル放送受信機をはじめてご使用になる方へ 

お住まいの地域で地上デジタル放送び開始されているかご確認<ださい。 

詳しくは、アンテナの販売店や社団法人デジタル放送推進協尝のホームぺージ ( http :// www . dpa . or . jp )、 総務省地上 
デジタルテレビジョン放送受信相談センター(ナビダイヤル 0570-07-0101) などにお問い合わせください。 

受信障害びある環境など、放送エ U ア巧でち受信でをない場合びあ0まずのでごま意ください。 

個人住宅など、アンテナで直接受信ずる場合 

地上デジタル放送を受信するには、 UHF アンテナび必要です。 VHF アンテナでは受信でさません。 

現在お使いの UHF アンテナでわ、地上デジタル放送に対応していればそのまま使えます。ただし、対応していない場合 
は UHF アンテナの交換び必要です。 

また、地域によっては、地上デジタル放送の送信所にあわせてアンテナの向さを変える必要びある場合びあります。 
詳しくは、販売店にお問い合わせくださし、。 

なお、ケーブルテレビで受信-視聴するときは、 UHF アンテナは不要です。 


BS • 110度 CS デジタル放送、地上アナ□グ放送は受信で去ません。 

マンションやアパートなど、集合住宅の場合 

現在の設備で地上デジタル放送び見5れるか、確認び必要です。 
お住まいの管理組合または管理会社にお問い合わせ<ださい。 


ケーブルテレビ ( CATV ) について 

地上デジタル放送は、ケーブルテレビでち受信-視聴でをます。 

お住まいの地域のケーブルテレビで地上デジタル放送び開始されているかは、ケーブルテレビ放送舎社にお問い合わ 
せ<ださい。なお、ケーブルテレビ放送舎社によって送信方式び異なりますび、本機は同一周波数パススルー方式およ 
び周波数変換パススルー方式に対応しています（トランスモジュレーション方式には対応していません)。 


送信方式 

内容 

パススルー方式 

受信した電波を変調方式を蜜えずに伝送する方式。 

同一周波数パススルーち式 

地上デジタル放送び使用する UHF 帯の電波を、放送の周波数のままでケーブルテレビ網に再を信す 
る方式。変換後の周波数び UHF 帯政がの帯域の場合は、 UHF 帯政がの帯域まで受信範囲び拡大され 
ている地上デジタル放を対応テレビまたは、が付けの地上デジタル放を対応チューナーび必要です。 

周波数変換パススルーち式 

受信した電波を、放送の周波数とは異なる周波数に周波数蜜換してケーブルテレビ網に再送信する 
方式。 


6 HDMI 機器を接続ずる (HDMI 入力機能搭載モデル） 

HDD レコーダーなどの HDMI 出力を持つ機器を、本機の HDMI INPUT 〕 ネクタにつなぐことで、 HDMI 機器の映像や音 
声を本機で楽しむことびでをます。 



HDMI ケーブルは、 HDMiaJ ‘び入っているも 
のをお使いください。 

(ご ヒント） 

• ケーブルを通しにくい場合は、スタンドを 
持ち上げて本機との隙間を大を<すると、 
通しやすくなります。 

• HDMI 入力機能について、詳しくは 「HDMI 
入力機制の章 (75 ぺージ)をご覽くださし、。 
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7 カバーを 取り付ける 


接続したケーブル類をコード掛けでまとめ、スタンドカバーと本体カバーを取りはずしたとさと逆の手順で取り付け 
ます。 

コード掛けのフックを閉じる 




依 k ント） 

ケーブル類び重なってフックび閉じにくい場合は、ケープルを平らに並べてからフックを閉じてください。 

スタンドカパーを取り付ける 




本体 カバーを 取り付ける 



Ma gs 5二 • 

本イ本カバーを取り付ける際に、手や指を挟まないよラにしてください。 
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準備 3 接続する (つづき) 


依！::ンド ） 

本体カバーを取り付ける腳ま、下図のように枠で囲まれた場所を押してください。 



本体を立てる 

ケーブルの接続び完了したら、図のよラな部分を持って立たせます。 



8電源コンセントに接続する 


電源コードを壁の電源コンセントに接続します。 




• 同じコンセントに複数の機器を同時につな 
びないでください。 

• 本機は国内専用です。交流 100 V でお使いく 
ださい。 


電源 コー ドの アース を接続し、 

電源コードを壁の電源コンセントに 
差し込む。 
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9 キーボードを準備する 


キーボードに単3形アルカリ乾電池を入れます。 

キーボードを利用するには、キーボードを準備したあとに、キーボードのコネクトを行ラ必要びあります。詳しくは 
「キーボードとマウスを使えるよラにする」 (40 ぺージ)をご覧ください。 


依"ヒント） 

• キーポードち上にあるバッテ U —インジケーターで、キーボードの乾電池の容量び充分か 
どラか確認でをます。7ぐッテ IJ ーインジケーターの堤所について詳しくは、 r キーボードの 
各部名称」り69ページ)をご覧ください。 

• キーボードを長時間使わないときは、電源スイッチを rOFF 」 にすると電池寿命び延びます。 


バッテ U — インジケーター 


j 。:^ 居]固 


固丫妊] 


イ 


キーボードを裏返し、乾電池入れのふたの 「 OPEN 」 を上か5押しなび！5、矢印 
の方向に引く。 



+と一の方向を確かめて、付属の単3おアルカリ乾電池を2本入れる。 



乾電池入れのふたを閉める。 


も • 

• しば5くキーボードを使わないときは電源スイッチを rOFF 」 にしてください。また、長い間キーボードを使わないときは乾電池を 
取り出してください。 

• 市販の充電式の電池には対応していませんので、乾電池をご使用ください。充電式電池を使用した場合、液もれによる事故-故障に 
つなびる可能性びあります。 

• 乾電池は充電しないでください。 

• キーボードの乾電池には、アルカ1」乾電池をご使用 < ださい。 

• 電池についての安全上のご注意について、詳しくは「電池についてのま全上のご注意」 （15 ページ)をご覧ください。 

キーボードの足を立てるには 

キーボードの足を立てると、キーボードを使ラと定キーを巧ちやすくなります。 



キーボードの足を開閉すると去に/1\を折日な 
いよラに気をつけて < ださい。 
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準備 3 接続する (つづき) 


10マウスを準備する 

マウスに単3おアルカ U 乾電池を入れます。 

マウスを利巧ずるには、マウスを準備したあとに、マウスのコネクトを行ラ必要びあります。詳しくは「キーボードと 
マウスを使えるよラにする」 (40 ページ)をご覧ください。 


保ヒン。 

• マウスの乾電池の容量び十分でない場合には、マウスの表面にある□ーバッテリーランプ 
び点滅しまず。□ーバッテ U —ランプの場所について詳し<は、 r マウスの各部名称」 （171 
ページ)をご覧ください。 

• マウスを長時間使用しないときは、電源スイッチを roFF 」 にすると、乾電池の寿命び延びます。 


□—バッテリーランプ 



マウスを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。 



+と一の方向を確かめて、付属の単3形アルカリ乾電池を2本入れる。 



単3おアルカリ乾電池2本(付属) 


J 乾電池入れのふたを閉める。 



• しばらくマウスを使わないときは電源スイッチを rOFF 」 にしてください。また、長い間マウスを使わないときは乾電池を取り出し 
て < ださい。 

• 巿販の充電式の電池には対応していませんので、乾電池をご使用ください。充電式電池を使用した場合、液をれによる事故-故障に 
つながる可能性びありまず。 

• 乾電池は充電しないでください。 

• マウスの乾電池には、アルカ U 乾電池をご使用ください。 

• 電池についてのま全上のご注意について、詳しくは「電池についての安全上のご注意」 （15 ページ)をご覧ください。 
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11 リモコンを準備ずる(テレビチューナー搭載モデル） 

1」モコンに単3形マンガン乾電池を入れます。 

(ご ヒント） 

• 本機の U モコン受光部と1」モコンの発光部との間に、障害物を置かないで < ださい。 

• U モコンの使いかたについて詳しくは、 rvA に電子マニュアル」をご覧ください。（[パソ]ン本体の使いかた]-[リモコン]をクリッ 
クする。） 


リモコンを裏返し、乾電池入れのふたを開ける。 



+と一の方向を確かめて、付属の単3形マンガン乾電池を2本入れる。 


一側か5乾電池 
入れまず。 


) 乾電池入れのふたをスライドさせて閉める。 



• 長い間 U モコンを使わないときは乾電池を取り出してください。 

• 市販の充電式の電池には対応していませんので、乾電池をご使用ください。巧電式電池を使用した場合、液もれによる事故-故障に 
つなびる可能性びあります。 

• 乾電池は充電しないでください。 

• 電池についての安全上のご注意について、詳しくは「電池についてのま全上のご注意」 （15 ページ)をご覧ください。 
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準備 3 接続する (つづき) 


ディスプレイの角度を調節ずる 


ディスプレイの上部を持ち、画面の角度を調整します。 



角度を調整する際は、本体に強い圧力をかけすざないよラにご注意ください。強い圧力をかけすぎると破損することびあります。 
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準備 4 

電源を入れる 


イ 


本機の電源ボタンを押す。 



電源ランプ 

DISPLAY OFF 
(ディスプレイオフ）ボタン 

電源ボタン 


本機の電源び入り、電源ランプび緑色に点灯し、 Windows び起動 
しまず。 


4砂政上電源ボタンを押したままにすると、電 
源び入りません。電源ボタンは軽く押し、すぐ 
に離してください。 


巧-ヒント） 

DISPLAY OFF ランプや DISPLAY 日 FF ボタンび 
オレンジ色に点なしている場合は、画面び表示 
されません。画面を表あするには 、 DISPLAY 
OFF ボタンを押して < ださい。 


本機の電源をはじめて入れる場合は、しば日くして 「Windows のセットアップ」画面び表示されます。 
「キーボードとマウスを使えるよラにする」 (40 ページ)の手順に従ってキーボードとマウスのコネクトを行^ったあ 
と、 「Windows を準備する」 (42 ぺージ)の手順に従って、 Windows のセツトアップを行ってください。 


まこ • 

「 Windows のセットアッス画面び表示されるまでに弓〜巧分程度かかります。 「 Windows のセットアップ」画面び表示されるまで、電 
源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となりまず。 


巧ヒント） 

電源を入れたあと、コンピュータを操作せずにいると、省電力機能び働いて、画面の表おび消え、本機の電源ランプびオレンジ色で点な 
します。 
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準備 4 電源を入れる(つづき) 


キーボードとマウスを使えるようにする 

キーボードとマウスを使えるよラにするには、セツトアップの際にキーボードとマウスをコネクトする必要びありま 
ず。 


• キーボードやマウスのコネクトは本体の電源び入った状態で行ってください。 

• 乾電池を交換したあとにキーボードやマウスびコネクトでをなくなった場合は、再度コネクトを巧ってください。 

キーボードのコネクトをする 


キーボード背面の電源スイッチを ON にする。 


1 

|w] 厂 1 II 。 11"1|- Ip.llvll- ||- IP 11" II'1 FI 位 T| 陪， 11:: 幻网 回回 B 1 西) け,"； .j . 

悼 II; JU む II; が； 11: 川，： 11 ，： 11 ，； 11 。化。 1 し II: -II— 

凶 □□ 


» 

口 bdNNllJNllJNNLINLJUyL^ 

□ に "…1 の円の曰鬥のに IFTinin 円 IUII 

因□因 
曰曰曰 



1- 1 円円鬥のののの円円巧円円因 F 

白己曰 



‘ .1™ II " 11@1 卜 1 卜 "11 Ih 1 陰 II™ II 日 11™ IIUMU 

に ll;J 






本体後面の CONNECT (コネクト)ボタンを1回巧す。 



J 手順2か！510秒] U 内に、キーボード裏面の CONNECT (コネクト)ボタンを1回 
つ 押す。 



CONNECT (コネクト)ボタン 


依"ヒント） 

本機とキーボードの距離は 30 cm 〜1 m にし 
て < ださい。 



キーボード裏面の CONNECT (コネクト）ボタ 
ンを押すとさは、その他のキーやボタンに軸れ 
ないよラにご注意ください。 
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4 


キーボードち上のインジケーターに丫(アンテナ)マークが点!なしていること 
を確認する。 


0 1 度 

- ,1 

[凶! 

« 1 

/ 

み 

— 

が 


•丫 （アンテナ） マーク 


点阿していない場合はコネクトび失敗しているので、もう一度手順1〜3の操作を行ってください。 

マウスのコネクトをずる 


イ 


マウス裏面の電源スイッチを ON にずる。 


or 


倫’^〜, 


- 電源スイッチ 


本体後面の CONNECT (コネクト)ボタンを1回押す。 



手順2か!510秒 LU 内に、マウス裏面の CONNECT (コネクト)ボタンを1回押す。 


. CONNECT (コネクト)ボタン 


巧•ヒント） 

本機とマウスの距離は 30 cm 〜1のにしてく 
ださい。 
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Windows を 

準插すえ 


電源を初めて入れた5、 

まず Windows の準備をしましょう。 
Windows の準備び完了すると、 
付属のソフトウエアや 
いろいろな機能び使えるよラに 
なりまず。 


巧！:ント） 

Windows の準備ではインターネットへの接続 
は必要ありません。 



保ヒント） 

取掘説明書内の画面び実隙と異なる場合は、表 
おされる画面に従って操作してください。 


マウスを動かして、目的の場所の上までポイン 
夕を移動し、左ボタンを「カチッ」と1回押して 
すぐに離します。これを「クリックする」また 
は r 左ク U ックする」と言います。 


電源を入れ、キーボードとマウスのコネクトをする。 


電源ボタンを押してか日キーボードとマウスのコネクトを行い 
(40 ぺージ)、 「Windows のセットアップ」画面び表示されるまで 
待ちます。電源を切5ずにそのままお待ちください。 


三 • 

「 Windows のセットアップ」画面び表示される 
までに5〜15分程度かかります 。 「Windows 
のセットアップ」画面び表示されるまで、電源 
を切らずにそのままお待ちください。表示前 
に電源を切ると故障の原因となります。 
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設定を開始する。 



の圆または地规で[日本]が選択されていること 
を確認ずる。 

③ [時刻と通貨のお胡で[日本語(日本)]び選択 
されていることを確認ずる。 

⑤悼ーボードレイアウト]で [Microsoft IME ] か’ 
選択されていることを確認する。 

④ [次へ]をクリックする。 


巧-ヒント） 

ご使用いただいている機種によっては、 0 S の 
名称び異なることびありまず。 


r ライセンス条項」の内容を確認する。 


’ ..VIM。..,.;- 

ラバ它>ス妾巧5お I ，占’こなつて、-こ CV I 
マイクロソフトソフトウゴアライセンヌま巧 


—r ) 一亡ンスをI'目’こミ弓一Iきす (Windows ミ巧3了ま:こ'さ!5号でと妄 )(A) 
ご巧を 


0-| 

0- 

0- 


この度は巧は K ーソナルコンピュータ興品（な下本製品とします）をわ冒い上 
げいただきありボとうございま寸。木製品じはソフトウ*ア製品ボ同巧又はプリ 
インストールされていますが，ま資ソフトウ正アをご巧用いただく前に、ぶ'ず 
を々のソフトウ*ア便用許託契巧まをあらかじめわ爵み下さい。ソフトウ t ア興 


ン t ンスを巧'こミ号 一 I ます (Windows 专往月了5こ’ホ巧号う'■ぶ妄 )( り 


©2 か巧の[ライセンス条項に同意しまず]の;□を 
クリックして乂 j にずる。 

— ここをク1」ックすると文章が上下します。 

广 ⑤内容を確認した!5 [次へ]をクリックずる。 


どちらか一方でも i I を I ゾ1にしないと、 
Windows の準備作業は中止され 、 Windows 
と本機に付属のソフトウエアはお使いになれ 
ません。 


(交‘ヒント) 〜 

画面左上の©ボタンをクリックすると前の 
画面に戻ることびでをます。 
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準備 5 Windows を準備するロゴき) 


4 


ユーザーアカウントの設定をする。 



①お使いになる方の名前などをユーザー名として 
入力する。 


⑤パスワードを入力ずる。 

パスワードを入力すると、確認用にもう1獻な 
ワードを入力する欄び表示されます。 

⑤ 上で入力したものと同じパスワードを入力ずる。 

<スワードのヒントを入力ずる。 

( D このユーザーアカウントで使用ずる画像をクリ 
ックずる。 

⑥ [次へ]をクリックずる。 


メモ む • 

• 入力したパスワードは、メモを取るなどし 
て忘れないよラにして < ださい。 

• 入力したパスワードを忘れてしまった場合、 

- I 」カバ IJ び必要になります。 

• パスワードを入力したとさは、パスワード 
のヒントを入力しないと[次へ]をク IJ ック 
することびでをません。 

(ごヒント） 

• ューザー名やパスワードは Windows の 
セットアップ完了後に変更することもでを 
ます。 

パスワードの作成/変更/削除について、 
詳しくは 「 Windows ノくスワードを設定す 
る」 （85 ページ)をご覧ください。 

• ユーザー名には、半角英数字を使用してく 
ださい。 
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コンピュータの名前を確認する。 


t 弓 r / Windows で它ットアヴプ 

コンビユータ名を入スーて.デスクトップのち夏 S 进巧^て<ださい. 


美 


ニンピユータ备を入で。て<ださい（巧； Offlce-PC)(’ 


I VAIO-PC| 


デスクトジブのちきを望巧レて< ださい（巧でIコントロール；(ネルでを至巧巧です)； 


^ 当 


Windows K ち是 


■ © 自動的に表示されまずが、わかりやずい名前に 
変更することちでさまず。 

⑥デスクトップの背景にしたい画像をクリックずる。 
クリックずると背景が変更されまず。 

⑤じ欠へ]をクリックずる。 


巧ヒント） 

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 
Windows のセットアップ完了後に変更するこ 
とびでをます。 
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コンピュータの保護の設定をする。 


.か Windows 巧它ットアップ 

Windows を目巧的に保まするようを王してください 




»男贾左を巧用レます (R) 

き呈な5巧ブログラムホ巧まのち巧ブ□グラムをインストールしたり，イシターネツト 
のな居をよ05をにした0,ブンラインで巧畳のま S を毎受レたウします. 


曾 


童きなま巧ブログラムのみインストールしますの 

Windows 用のセキュリティのま新ブロクラムおよびその也のま妄な!^プ□クラムの 
みィシストールしミす- 

をで巧菌します (が 

まがさ打るまで、このコシピユータにむキユリテイの巧ま力ちる巧をせがあります • 


’雌奨設定を使用しまず]をクリックずる。 


rj ミ4届巧 f g 完.，壬了 


巧さ設壬を巧吊すると5.またはを巧プ□クラムをインストールずるときに，一街の頃窜ザ 
Microsoft ;こまちされます：苗！ちれた宿巧が，おま巧5勘 J した0、おまをこ运巧5巧つたり 
するために巧巧さ n ることは巧りまだん.ブ亏イバクーー!::曲 する，明 y お唐み <だ，い 
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準備 5 Windows を準備する(つづき) 



日付と時刻の設定を確認ずる。 



①タイムゾーンおよび日付と時刻を確認ずる。 
③[次へ]をクリックずる。 


8 


コンピュータを使用する場所を選択する。 


みな Windows ごこ，トアンプ 

ぞ巧',，でニンビニータ C 巧 5C 马ち5通巧•/て-:; 3.. 

ニン d 二ー タう’‘マ r- つー クこ语夕3たて‘. 5ここ-:|み っ 5に舌-: 
— I .夕，卜7-クにす了. 


ホ 
i わ 

な 


穿逗卜:| 

ををぅミでこ与だこ 1,. 5ちきこ置巧-ミ T: 呈づでニンビニータち5おてじでコ 
ン d 二一5•巧テ，-^：5^5を巧て》ま了. 

を巧 0V:: 

ホ与つちちこ与だこ I- ま卓会こま巧—す了.置うでニシピニー5 5巧実司おて.に C 二 
ンビニータつテ.ンス5を马てさミす， 

ムちごち巧 (P) 

さ.号二ーヒ ー5 •ミ-/プ.そこ巧ごX：ちこ；だこ‘.る与さ勺ノンターマ，卜こ呈ま 
二呈，一てレま^会こ-里巧 W ま了.包こニン d 二ータで子.バス59ち了5ここ；も:5 

3r.?T. 


呈'ミ' こちが r 里巧一て；：ご.., 


コンピュータを使用する環境に近いものを 
クリックずる。 


たヒン。 

• この画面は、ネットワークに接続されてい 
る場合に表示されます。 

• コンピュータを使用する堤所の設定は、 
Windows のセツトアップ売了禮にも巧う 
ことびでをます。 


この画面び表示されない場合は、次の手順に進んで < ださし、。 
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設定を完了ずる。 

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をク U ックする。 


巧をン。 

• Windows のセットアップ完了後に設定す 
ることびでをます。 

• [いいえ、媛で設定します]の項目は、 rVA に 
をご使巧になる前に」の内容をスクロール 
バーで下にスク□ールずると現れます。 

セツトアップび完了すると、「ウエルカムセンター」画面び表示されます。 


、|» 一^し|* >コント□—ルバ*^レ ► 


-^ 


1.WindoM の!!店 （14) » ■• 


Jk 


コンビニータめをを示しま 


i ファイル己まで S を运レ去す 


すぺでのり etnsBmBm... 

2. \»/110の£す》めソリュー：&3シ （7) — 


W ィ 


化 

巧 


Windows "旭 OSS 姑循 


ぶ: 


I m じ P 百ん net 
图坦里»にち行しま T 口ロレ： b とピンタ- 


公 

-甘コントI 


pTAse ソフト.ち室ヴイトをブ 
□W ク n -〕•〇ぷ 一 か 
e 看— • • 、 -_ "ウご乂1ちで 
の &DVD ス ^ 


> ♦ ヴルプホ•け HotPqjper.jp 
ドな拍 DOB；]。 で。冉 MVTi 


'□-ル，林 •IU® にステムと>ンデ: 


■ A ィ- 

■デオンス]にちI 


巧•ヒント） 

「ウエルカムセンター」画面の巧容はご使用い 
ただいている機種によって異なることびあり 
ます。 


/■ 

これで Windows び使えるようになりました。 


引を続さ、準備6〜準備8を行ってください。 

\ 



電源の切りかたについて詳しくは、 r 電源を切るには」 （56 ページ)をご覧ください。 

お • 

本機にパスワードなどのセキュ U ティのための設定を行ラことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設 
定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理馆償)び必要になることびありますので、必ずメモをとるなどして忘 
れないよラにしてください。また、パスワードを解除ずるための修理(有償)を巧ラ焉合には、お客様の本人確認をさせていただく場合 
びあります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしてち觸除び不可能なものびありまずのであらかじめご了承く 
ださい。 


rvAio 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ引こ 
詳しい情報が掲載されています。 

©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]をク IJ ック！ 
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基本設定を行ラ 


バイオを快適にお使いいただ<ための基本設定を行います。 


ここか5先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続ずる必要びありまず。 

インターネツトの接続については r インターネツト/メール」の章 (79 ページ)をご覧 < ださい。 


VAIO をはじめる前の準備を行う 

rvAio をはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 
し^下の手順に従って、設定を巧ってください。 


デスクトップ画面上の [ VAIO をはじめる前の準備]をダブルクリックする。 


「ユーザーァカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]を 
ク U ックしてください。 

rvAio をはじめる前の準備」画面び表示されます。 


依"ヒント） 

rvA にをはじめる前の準備」は、1度実行する 
と巧からは表示されません。 



画面の指示に従って操作ずる。 

rvAio 才 U ジナル機能の設定」び表示される場合は、次の rvAio オリジナル機能の設定を行ラ」の項目をご覧 
<ださい。 

最後に、再起動を促す画面び表示されますので、本機を再起動してください。 


VAIO ヴポートツールガジエットについて 

rVAIO をはじめる前の準備」で VAIO サポートツールガジエットを登録すると、デスクトップ画面上か 5 電子マニユア 
ルやサポートホームページにすばや<アクセスでさます。 



保ヒント） 

VAIO サポートツールガジエットは、 Windows サイドノく一のも上に表示されている〇をクリックして、表示される一覧からも追加 
で去ます。 
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VAIO オリジナル機能の設定を行う 

バイオ内のコンテンツ(取り込んだ音楽、写真やビデオなど)を解析ずるために VAIO 才 U ジナル機能の設定を行ってください。 

VAIO 才 U ジナル機能の設定は rVAIO をはじめる前の準備」から設定します。 

rvAio オリジナル機能の設赴画面び表示されたら、政下の手順に従って設定を巧ってください。 


イ 


[次へ]をクリックする。 


な） VAIO をはじめる前の 


VAIO 才 U ジナル巧能の設を 


VAIO に巧り込んだコンテンツをちかする為に必妄な初巧證定を巧います。 


•ここをクリックずる。 


rvAio オリジナル機能の設定へようこそ」画面び表示されます。 


[次へ]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 

設定画面び表示されます。 

表示される各画面で内容を確認し、[利用ずる]を選択して[次へ]をクリックずる。 



•①ここをクリックずる。 


•® ここをクリックずる。 


巧ヒント） 

設定する項目は、お使いのモデルによ:; 
て異なりまず。 


4 


[終了]をクリックする。 

VAIO 才 U ジナル機能の設定び完了します。 
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準備 6 基本設定を行ラ(つづき) 


地上デジタル放送の設定を行ラ 
(テレビチューナー搭載モデル） 

巧上デジタル放ちを楽しむには 、 「Giga Pocket Digi ね U ソフトウエアを使用しまず。 

にかド0〔1<61〇がね1」ソフトウエアをはじめてお使いになるときは、チャンネル設定など初期設定をする必要びあり 
ます。 


貸（スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Giga Pocket Digital テレ 
ビを見る]をクリックする。 

FGiga Pocket Digital 」 ソフトウ王アの初期設定画面び表示され のヒント) 

デジタル放送の双方向サービスは、インター 
ネットを経由して利巧でをまず。 

双方向サービスを利巧しない場合は、ネット 
ワーク ( LAN ) ケープルの接続は不要です。 



アンテナ接続や B - CAS カードの挿入を確認し、[次へ]をクリックずる。 



依~ヒン 

[アンテナレベルを表示]をクリツクすると、テ 
レビ信号の受信強度についての画面び表おさ 
れます。 



画面の指示に従って、 LU 下の設定を行ラ。 

• 「地域設定」画面 

お住まいの地域を選択し、郵便番号を 7 t 行で入力してか5、[次 
へ]をク U ックします。 

• 「チヤンネルスキヤン」画面 
[開始]をク U ックします。 


依"ヒント） 

郵便番号は、データ放送で天気予報などの地域 
密着の情報を受信ずるために設定します。 
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チヤンネルスキヤンの結果を確認し、[次へ]をクリツクずる。 


€ - Gkia Pocket Digital 


チサンネルスキサン 

な下■のチリンネルが見つかりました: • 


巧:巧スホ P ン 

チでンホルポ S つび5なかつご巧を々.田巧 R 至みパススルー石巧のケーブルテレビ 
:こ法沒してお使いの g 鱼は. CATV 再のス丰でシをい巧. 

:■な运スホ P ン S 巧ラ J にチ王ツクレて. IK へ] 5ウリ》クして<だ古い. 
己拉里；^キロンを6ラ 


J ; 巧へ ] I丰 P ン&レ J 


表示されたチヤンネルびかない場合は、[房る]をク U ックして前 
の画面に戻り、アンテナの接続を確認したラえで再度[開始]をク 
リックして < ださい。 

それでもかない場合は、拡張スキャンを行ってくださし、。 


巧ヒント） 

• CATV のチヤンネルをスキヤンする場合は、 
[拡張スキヤンを行う]にチェックを付けて 
からじ欠へ]をク U ックします。 

CATV のスキヤンび開始され、結果び表示さ 
れたら[次へ]をク U ックしてください。 

• に iga Pocket Digital 」 ソフトウェアでは、 
CATV 事業者側で受信した地上デジタル放送 
の変調方式を変更せずに再送信するノ くスス 
ルーち式に対応しています。パススルー方 
式には、周波数を変換するちのとそのままの 
ものびありますび、に iga Pocket Digital 」 ソ 
フトウエアはどちらのち式にも対応してい 
ます。 


設定完了画面が表示された!5、[終了]をクリックずる。 


[ VAIO 才 U ジナル機能の設定」画面び表示された場をは、画面の 
指示に従って設定してくださし、。 

表示されない場合は、すでに VAIO 才 U ジナル機能の設定び完了 
しています。 


依ヒント） 

• VA に才 U ジナル機能の設定を行ラと、ダイ 
ジェスト再生をしたり、 CM や店舗/商品情 
報を表示したりして、デジタル放送を楽し 
むことびでをます。 

• VAIO 才 U ジナル機能の設定を変更すると 
をは、ビデオー覧画面または番組表画面を 
表示し、ツールバーの 日 右にある▼を 
ク U ックして表示されたメニューから 
[ VAIO コンテンツ解析マネージャの設定] 
を選択して設定を変更してください。設定 
について詳しくは、 VA にコンテンツ解析マ 
ネージヤのヘルプをご覧ください。 


コンテンツ解析について 

[Giga Pocket Digital 」 ソフトウェアは、録画した番組コンテンツに対して、 VAIO コンテンツ解析マネージャを使って 
録画したコンテンツの解析を巧います。（コンテンツ解析） 

解析されたコンテンツは、ダイジェスト再生やカタ□グビュー再生を巧能にしたり、付加された情報を使ってコンテン 
ツを管理しやすくしたり、 CM や店舗/商品情報の表示をした0することびでをます。 

VAIO コンテンツ解析マネージヤについては、 「 VAIO コンテンツ解析マネージャ」のヘルプをご覧くださし、。 


コンテンツ解析を巧うには、インターネットに接続しておく必要びあります。 
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カスタマー登録する 


VAIO カスタマー登録について 

ソニーでは、 r バイオ」をご所有のお客様に rvAio カスタマー登録」をお願いしています。 

ご登録いただくと、電話サポート(使い方相談窓 □) のフ U —ダイヤルご利用など、より充実したサービスサポートを受 
けることびできます 。 「My Sony ID 」 び発行 （「My Sony ID 」 を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され 、 「My 
Sony ID 」 を使用したご登録者限定メニユーびご利用いただけます。 

なお、 VAIO カスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」 （144 ぺージ)までご連絡ください。 

巧ヒント） 

My Sony ID はソニー共通体系のお客様 ID です。ソニーグループび提供するさまざまな Web サイトやサービスを、ひとつの ID とパス 
ワードで利用でさます。また、すでに他の ID をご所有の場合も、それらの ID と riD リンク（ひも付け)」設定を行うことでマスターキーの 
よラに使えます。 

My Sony ID について詳しくは Mv Sony ホームぺージ (http://www.sony.cojp/mysony/) をご覧ください。 


• VA にカスタマー登録を巧ラには、「コンピュータの管理者」など、管理着権限ををつユーヴーとして□グオンする必要びありまず。 

• VA にカスタマー登録を行っていただいてから、登録完了までに1〜2時間程度お時間びかかります。ご了承ください。 

• VA にカスタマー登録は、本機の U カバリをした後などに再び行ラ必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは、 My Sony ホームぺージルけ p://www.sony.co.jp/mysony/) で行うことびでさます。 

VAIO カスタマー登録での個人情報取り扱いについて 

ソニーでは、カスタマー登録時にご提供いただくお客様の個人情報について、適切な取り扱いに取り組んでおります。 
個人情報の取り扱いについて詳しくは、下記をご参照 < ださい。 
h 订 p :// www . vaio . sony . co . jp / Misc / し ustomer / agreement.html 

VAIO カスタマー登録の特典 

のセキュ U ティーや品質などに関する重要な情報を提供 

(D VAIO カスタマー登録されたお客様専用のサービス-サポートメニューを提供 

感特巧情報やキャンペーンなど、バイオに関するさまざまな情報を提供 

□ ご利用いただけるサポート 
• フリーダイヤルによる電話でのお問い合わせ 

使いかたに関ずるお問い合わせ窓 acvAio カスタマー U ンク使いち相談窓口)びフ U —ダイヤルでご利用いただけます。 
(携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、海がか日はフ U - ダイヤルをご利用いただけません。） 

• VAIO コールバック 予約 サービス 

ホームページか5電話サポートを予約いただくと、ご指定の曰時にオペレーターか5お電話を差し上げます。 

24時間ご利用巧能です。 

• VAIO リモートサービス 

オペレーターび、インターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しなび5操作方法などをご案内します。 

• テクニカル Web サポート 

バイオに関する使いかたなどの質問をホームページで受付し、電子メールで返信します。 

• VAIO Hot Street (情報交換サイト） 

お客様同±でバイオに関するさまざまな情報を投稿、質問、回答でをます。 

□ ご利用いただける有料サービス 

• VAIO 延長保証サービス 

• VAIO Overseas Service (海が修理サービス） 

• VAIO ソフトウェアセレクション（ソフトウエア-ダウン□-ド販売サイト） 

《2008年10月現在 

ご利巧いただけるサポートや有料サービスについて詳しくは、140ページ];(降をご覧ください。 
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VAIO カスタマー登録の方法 


VAIO オンラインカスタマー登録を行ラには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとして□グオンする必要び 
あ0ます。 

VAIO カスタマー登録は、本機のリカバ U をしたあとなどに再び巧う必要はありません。 

住所などの登録内容の変更手続きは 、 My Sony ホームぺージ化打 p :// www . sony . co . jp / mvsony /) で行うことびでさます。 


イ 


曾(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO オンラインカスタマー 
登録]をクリックする。 

rvAio オンラインカスタマー登録」画面び表示されます。 


I VA10 オンラインカスタマー登沒 



VAIO をご n 入いただいたお sg に 
巧*したサービス•サボートを远巧レ、 

VA にのあるをまをお S しみいただ < ため、 
[VAIO カスタマーおすすめしでいます。 


はじめに WI0 ぞご！! g 入いただぎ®とラございミす。 

Thank You カスさマーま想な、 VA ののあるち;まをおま■みくだ3い。 


今すぐを绿する 


インターネット挂巧で空巧のためのぺージへアクセスします。 
すでIこインタ-ネットへ巧倚さりているか S 度ご巧 i 於ださい • 


すンラインき想の巧に下記をごち留ください。 
■ インタ-ネットに巧括している 
• 本べージを h け met Explorei ■で巧し1ている 


口ご登巧べージへ 


をで登録する 

インターネットへ巧商ほ、「スタート J ポ5ンをクリックし、「すべてのブロヴラム J 
スンラインカスタ7—き摄」を没巧してくだ3し1。イン 5— ネット咨由でき绿ベ’ 
アクだスできます。 


ajTVAD 

—ジへ 


「バイすち3じめる前のお (fij ち実巧やで、沒かろを巧ちされるわ客巧へ。 
このべージを脚:て r バイオをはじめるがのホの」の r 今すぐ S おれはた 
は r なで S ちれ J を巧巧 U て法んで下3い。 


機種によって rvA にオンラインカスタマー登 
緑」び搭載されていない場合びあります。 
この場合は rMyVAIO 」（ http :// sonyjp / vaio / 
myvaio /) の 「MyVAIO メニュー」から「カスタ 
マー登歸」をク U ックして手順3に進んでくだ 
さし、。 


内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックずる。 


登録画面び表示されます。 


巧•ヒント） 

カスタマー登録をしない、またはあとですると 
きは、画面を閉じてください。 


似降、画面の指示に従って登録する。 

登録び完了すると 、 「My Sony ID 」 び表示されます。 


表示された ID は、メモをとるなどして忘れ 
ないよラにして < ださい。 

VAIO カスタマー登録されたお客様専用の 
サービス-サポートをご利用になるには、 
「My Sony ID 」 び必要になりまず。 

電話サポート(使い方相談窓 □) のフ U —ダ 
イヤルをご利用になるには、ご登録された 
電話番号び必要になります。 


巧•ヒント） 

「My Sony ID 」 は登録メールアドレスに送信さ 
れます。 
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準備 8 

重要情報を自動的に入手する 


rVAIO Update」 とは 

rVAIO Update 」 とは、ソニーび提供するお客様への「重要なお知5せ」やご使巧のバイオを最新の状態にする「アップ 
デ ー トプ□グラム」などの重要な情報を自動的にお知5せするソフトウエアです。 

情報び更新されると、タスクバーの通知領域からバルーンでお知らせしますので、必ずご確認ください。 

巧ヒント） 

• VAIO Update は、無料でご利用いただけます。（インターネットの通信費はお客様負担となります。） 

• VAIO Update を利用するには、あらかじめインターネットに接続していることび必要です。 

VAIO Update での個人情報の取り扱いについて 

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。 

• VAIO Update では、お客様びお使いのバイオのシ U アル番号や OS およびインストールソフトウエアなどの情報、な 
5びにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんので安むしてご利用いただけます。 

• VAIO Update からサーバーへ新着情報を確認するとさに、ご使用のバイオの IP アドレスびサーバー上に記録される 
ことびあります。これは、ヴーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここか5個人情報への結びつけは行いませ 
ん J 。 


「VAIO Update」 を設定する 

VAIO Update を利巧するには、事前に動作設定をする必要びあります。 


ィ 


® (スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]— [VA に Update 4]- [VAIO 


U pd ate の設定]をクリックする。 

rVAIO Update の設定」画面び表示されます。 


依"ヒント） 

rVAIO Update へようこそ」バルーンび表示され 
た際にバルーンをクリックしても表示されます。 


2 「VAIO Update へようこそ」の内容をスク□-ルして最後まで読み、 r 定期的に 
サーバーと通信を行い、新着情報を確認する」のチェックボックスにチェック 
があることを確認し、 [0 のをクリックする。 



値ヒント） 

「重要な新着情報のみ通知する」のチ： L ック 
ボックスにチェックをすると、セキュ U テイ巧 
策など、より重要度の高いお知日せやアップ 
テー トプ□グラムの新着情報のみバルーンで 
お知らせします。 
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rVAIO Update」 を利用する 


イ 


情報が更新されると、タスク/ く一の通知領域にお知らせの/ V ’ルーンが表示され 
るので、パルーン画面をクリックずる。 


0 VAIO Update 

ご使用の VAIO にを吾眉巧があ。まず， 

房蒲を巧設するには、ここをク U ツクしてください • 



rVAIO Update 画面」び表示されまず。 


巧•ヒント） 

実際の画面とは異なる焉含びあります。 


憧要なお知！5せ」の確認とアップデートを行う。 



•重要なお知6せを確認ずる 

セキユ U テイ関連情報など、ソニーび 
お客様に提供する r 重要なお巧5せ」 
を確認でさます。 

件名をクリックすることにより、詳細 
な内容の確認がでさます。 


アップデートを巧う 
(バイオを最新の状態にずる） 
[アッ プデー ト開始]ボタンをクリック 
ずる 

チェックボックスにチェックびついて 
いるプ□グラムのアップデートび開始 
されまず。 


アップデートプ□グラムには、自動でアップデートでさるプ n グラムと手動でアップデートするプ□グラム 
びあ0ます。 

自動アップデート：ダウン□ードとインスIルを自動で行いまず。 

手動アップデート：ダウン□—ドまで自動で行いまず。ダウン□-ド後はプ□グラムの件名をクリックし 
表示される内容に従ってインス I -ールしてください。 


の•ヒンド） 

• アップデートを行ラには、管理者権限を持つユーヴとして□グオンする必要びありまず。 

• あとでアップデートしたいプ□グラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。 

• セキュ U テイ対策など重要度の高いアップデートプ□グラムの場合、プ□グラム名の横に〇のアイコンび表おされます。 

これらのプ□グラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。 

• 実隙の画面とは異なる場をびあります。 
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セットアップび終わったら 


ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続 
をこのあとのページや 「 VAIO 電子マニュアル」をご賣ください。 

□ リカバリディスクを作成してください。 

•「 U カバ U ディスクを作成する」 （95 ぺージ)をご覧ください。 

□ Windows Update を実巧してください。 

• より安定した状態でバイオをお使いいただくために 、 Windows Update を実行してください。 

(@(スタ—卜）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows Update ] をク U ックする。） 

□ 電子メールをやりとりしたい。 

•「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （57 ページ） 

([インターネット]一[ホームページ/電子メール]一[電子メールをやりとりする]をク U ックする。） 

□ Windows の基本操作を知りたい。 

•「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （57 ページ） 

([できる Windows for VAIO ] をク U ックする。） 

• VAIO カスタマー I 」ンクのホームページ （140 ページ)をご覧ください。 


電源を切るには 

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってくだをい。 

次の手順を巧っても電源び切れない場合は、本機の電源ボタンを4秒な上押して電源を切ってくださし V ただし、この 
方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがありまず。 


® (スタート)ボタンをクリックずる。 

スター トメ ニュー び表示されます。 



百ボタンー[シャツトダウン]をクリックする。 

しばらくすると本機の電源び自動的に切れ、電源ランプび消口します。 



本機の電源を切ったあと、30砂間は電源を入れないで < ださい。 


倒::ント） 

お買い上げ時の詰をでは、ボタンをク I 」ックするとス U —プモードに移行します。現在作業中の状態をメモ U に保 
持したまま(八イブリッドス U —プ、お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス Ui がの電源を切るため、消費電力を節約 
することびできます。詳しくは rvA に電デマニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-廣源の管理/起新] 
一[ス U —プモードにする]をク U ックする。） 
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画面で見るマニュアル 


雞ぃ 


rvAio 電子マニュアル」には、本書よりを詳しい情報を紹介しています。やりたいことびあるけれど、何をどラすれば 
しル VD かわか日ない場合や、トラブルの解決方法を調べる場合などは、 rVAIO 電子マニュアル」をご利巧くださし、。 
rVAIO 電モマニュアル」は本機にインス!ルされているため、インターネットに接続していなくてを使えます。 


VAIO 電子マニュアルの使いかた 

VAIO 電子マニュアルを表示ずる 


イ 


® (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO 電子マニュアル]をク 
リックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場含は、[続行]をクリックしてください。 
rvAio 電モマニュアル」び表示されます。 



大項目を選ぶ 

「パソコン本体の使いかた」や 「 Q & A 集」 
など、調べたい項目を選びます。 


目的の情報を選ぶ 

表示される一覧から、目的に合った項 
目を選びます。 

さらに表おされる一覧から必要な情報 
を選びます。 


表示された説明を読む 

画面のち側に情報げ表示されます。 


好‘ヒント） 

VAIO 電モマニュアルに表示される項目や内容は、お使いの機種により異なります。 
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ソフトウェアの探しかた 


rvAio ナビ」を使ラと、使用目的にあった項目をク U ックずるだけで、最適なソフトウェアと使いかたを見つけること 
びでさます。 

やりたいことびミ央まっているけれど、どのソフトウェアを起動すればいいかねからないとをなどに便利です。 
rvAio ナビ」は本機にインス I ルされているため、インターネットに接続していなくても使えまず。 


VAIO ナビの使いかた 

VAIO ナビを表示する 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をクリックする。 


rvAio ナビ」び表示されます。 



□ すへ C のソコト Ot ア 

VAIO ナビ 

. できることをナピゲ-卜するなをを口です 

{□テレビ 

囚巧 

〇 百* 

ウ CO/DVD 
巧ビゎ11田6 
をィン9-ネット- *- ル 

Q8 コ^£•コニヴーシ3シ 

' 。ホ-ムホットつ-ゥ 
み FeKa ロェ1」力 J 
邑^ 口ーブロ-史む》 

左典しみ■占坦でちシコト 

4 — ' 。。’ -——'-こ- -‘か。。,——一。. 

H "fk rvAto ナピ1の&が £ のんービーなを J レト。3ン吉由 j/ 

. か ■； にの目田こ»コで rv フ h ウエス j S ご sn 一壬 

! モレて- rsu'tftj r 国った百〇け帖 j がか：里おレま T, 

^ K . 卜3ブル S» ま C 【卜5プ|ぶ3】だ5民つ口 SiriLtfT き ST. 

■C 丰ユ IJ テイ•アツフデ-卜 

世里巧至ツー J レ 

卜5ブル脱 


VAIO ナビの基本操作 



大項目を選ぶ 

r 写真」や「音楽」など、やりたいこと 
のジャンルを選びます。 


目的の内容を選ぶ 

表示される一覧から、目的に含った項 
目を選びます。 

ソフトウエアを利用する 

ソフトウェアを起動することや、解説 
を読むことがでさます。 


依~ヒント） 

VAIO ナビに表おされる項目や内割ま、お使いの機種により異なります。 
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テレビ 

(テレビチューナー搭載モデル) 


テレビを見る 


本機を操作して、現在放送中のテレビを見まず。 

[Giga Pocket Digital 」 ソフトウエアは、 U モコンでもマウス/タッチパッドでも操作できます。 
ここでは、 U モコンを使った操作方法を説明します。 


巧•ヒンド） 

デジタル放送についての詳しい操作方溫ま、に iaa Pocket Diai ね I 」ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


「Giga Pocket DiaitaU ソフトウエアを起動する。 


I 」モコンのテレビボタンを押します。 





テレビボタン I by 5 S S 2 


巧•ヒント） 

• 初回起動時に初期設定画面び表示されたら、 
画面の指示に従って設定してください。（日0 
ページ） 

• ©(スタート）ボタンー[すべてのプログラ 
ム ]— [Giga Pocket Digital テレビを見る] 
をクリックしても ！" Giga Pocket Digital 」 ソ 
フトウェアび起動します。 


チヤンネルを切り換える。 

リモコンのチヤンネル数字ボタンやチヤンネルボタンを押して 
チヤンネルを切0換えます。 



•数字ボタン 


- 音量ボタンで音量を 
調節でをまず。 


•チヤンネルボタン 


-音黃切換ボタンを巧ずと、 
音芦び切り換わりまず。 
(複教音声の番組のみ） 

録画ボタンを巧すと、 
録画がでをまず。 


巧-ヒント） 

連動データボタンを巧すと、データ放送(番組 
に関連した情報や地域密着の情報)び表示され 
ます。 


緊急警報放送による自動起新には対応してお 
りません。 


だ 
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録画予約ずる 

番組表を使ってデジタル放送の番組の録画予約を行ラことびでさます。 

ここでは、 U モコンを使った操作方法を説明します。 

巧•ヒント） 

• デジタル放送についての詳しい操作方轴ま、に iga Pocket Dig け all ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 

• 録画時の八ードディスク使用量の目动ん地上デジタル放送(約 17 Mbps ) の場合、 r 約 7.5 GB /1 時間」 （ DR モード)です。 


fGiqa Pocket Digital 」 ソフトウエアの番組表を起動する。 


I 」モコンのま組表ボタンを巧します。 


•巧；《 

_ド田由テレビ入 nas ス^^1 

ロロ 〇 

テレビ ピデス ーS «坦 S 

ロ ロ 

• B — •田 ABC •古 DEF 
- 1 广〇-、I - 


• 番組表ボタン 


依~ヒン F ) 

• 初回起觀時に初期設定画面び表示されたら、 
画面の指示に従って設定してください。（日〇 
ページ） 

• ©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム ]— [Giga Pock 到 Digital 番組表を見る] 
をク U ックしても l"Giga Pocket Digital 」 ソ 
フトウェアび起動します。 



録画予約する番組を選択する。 

リモコンの上下左ちボタンで番組を選択し、決定ボタンを押しま 
す。 



保とンド ） 

他の日付の番組表を表おするには、リモコンの 
カラーボタンを押します。 

赤ボタンで次の曰の番組表に、青ボタンで前の 
曰の番組表に切り換えます。 


番組の詳細情報画面び表示されます。 
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内容を確認し、予約を選ぶ。 

番組詳細情報画面で内容を確認してか 5 U モコンの上下左ちボタンで[予約]を選択し、決定ボタンを押します。 


因 


20口8年 1D ち旧日{末）15 ;叫〜16 : 53 (1 時田5が J) 


•* ■■KUi •麵 ■■ lUtt 

[S 扭巧呂】； 

— iMixa -. 



4 


予約を確定する。 

I 」モコンの上下左ちボタンで[〇のを選択し、決定ボタンを押しまず。 



録画予約び登録されます。 

ちラー度決定ボタンを押すと、番組表画面に戻0ます。 


録画予約についてのご注意 

録画開始時刻に本機び次の状態になっている場を、録画は行われません。 

• 電源を切っている状態(シャツトダウン） 

• □グオフの状態(□グオン中にス U —プや休止状態に移行した場合、録画は行われます。） 


だ 
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録画した番組を見る 

録画したデジタル放送の番組はビデオとして「ビデオー覧 J 画面に登録されまず。この一覧か5ビデオを選んで再生し 
まず。 

ここでは、 U モコンを使った操作方法を説明します。 

(ごヒント） 

デジタル放迸こついての詳しい操作方翻ま 、 rCiga Pocket Digital 」 ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


fGiqa Pocket Digi ね I 」ソフトウエアのビデオー覧を起動する。 


リモコンのビデオー覧ボタンを押します。 


•Cit 

モ -K 田*テレビ in 田 «ユィ 

ロロ 〇 

-レピ ビデス _»r 舌世 s_ 

口じこ 

.占 _ •ヴ ABC .3 DEF 


ビデオー覧ボタン 


依~ヒン F ) 

• 初回起觀時に初期設定画面び表示されたら、 
画面の指示に従って設定してください。（日〇 
ページ） 

• ©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム]—に iga Pock 到 Digital ビデオー覧を 
見る]をク U ックしてもに iga Pocket 
Digital 」 ソフトウエアび起動します。 



再生する番組を選択する。 



リモコン①上下ボタンで[番組]を 
選択し、決定ボタンを巧す。 


U モコンの上下ボタンで再まずる 
番組を選巧し、決定ボタンを巧す。 


保ヒント） 

[チトンネル]や[ジャンル]を選択して決定ボ 
タンを押すと、画面ち側のブラウズェ IJ アの表 
示び、チヤンネルごと、またはジャンルごとに 


番組の再生び始ま0ます。 


切り換わります。 
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ク 


に iga Pocket Digi ね I 」ソフトウエアのビデオー覧を起動ずる。 


©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]-に iaa Pocket ヒンド ) _ 

Digital ビデオ-覽を見る]をク U ックしまず。 初回起動時に初期設定 il 面び表示されたら、画 

ゴ 面の指おに従って設定してください。 （50 ペー 

ジ） 


書き出すビデオを選択する。 


i(i 

Dbe 


|| 

叫 

■- . ama , 

3MI 

< 一__ j 扣 Oiffl 巧01日が 

\ 口じ-ご TW 

.■讓 


—M> "»'-•■■■.'； -'-"Mkl mm ' - . -, ■ — l.w bOUll 

一 g __ g iioofl 巧)巧の曰 （*j h g __ Q 1 の巧¢0巧 3 旧；* i B _ Q ぶ oeffio 巧巧曰 yo 

1ご: こ 


[■ 巧■たな ?’， W r 口 吟 '1。ぷ P 口 12".。ぷ。— 



— •• —*■ urwi.r, Diaw— , o—' H ■ 

^^ ■2008^0 巧 21 日 （》) _ ^ 2C08#0, ち 23B C*) - ^^ ■ №№¢0巧 M 日 W 

r h ： ■ 心 ?‘" H け 31 ごごぶ"" ^ に I * K :: ぶ" M 


I 

•wav ■い •*■•§!*<■♦ rm—M*. s pn «• •■ 

_ __ ■20« な巧 2 巧 cw c ■. — ■の M む巧 1 巧江 i < — ■扣巧む巧1巧吐） 

|- 口 ■ごごぶ'"" E 口 1 班ぶ' の" L ロドミが" 


' * 

Bffn f け 1 で レ. pgl 1■•- PPI r- —0 •パ け 1^-9 

。80«の〜。日の : tMW 巧。日出 W : MmOJB。 日 dJ 

HDctgen ■‘ 

— — ，。例'口 1 


-® -覧か日書き出したいビデオを 
選択する。 


•⑤ (書き出し）をクリックする。 


録画した番組を書き出す 

録画した番組をメディアに書を出しまず。 

(ごヒント） 

• 書き出しは U モコンで操作できません。 

• デジタル放送についての詳しい操作方法は 、 rGiga Pocket Digital 」 ソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


あ日かじめ、ブランクメディア（データの書き込まれていない BD 、 CPRM 対応の DVD またはソモリースティッ 
ク"）をドライブやス□ットに入れて<ださし、。 

自動再生画面び表示された場合は、 ItfSfc をク U ックして画面を閉じてください。 

本機で使用できるディスクは、「地上デジタル放送について」 （184 ページ)をご覧ください。 


iarig 態§5呈) 宁X pwr- ム—ち.4 • SI.4 

摧雞£:^^|1/\|0ェ \ム >が--み/: Y 皆4 ご\綿製 \せか：？お(旧 邸筛顺巧\をがお舶 
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メディアに書き出ず。 



書き出し可能回数に制限びあるビデオをメディアに書き出ずと、書き出し可能回数び減少します。 
@の付いているビデオを書き出すと、移動(ムーブ)になり、八ードディスクから消去されまず。 


ダビング10について 

に iga Pocket Digital 」 ソフトウエアは、新しい]ピー制御方式「ダビング10」に対応しています。 

八ードディスクに録画した「ダビング10」の番組は、 Blu-ray Disc や CPRM 対応の DVD 、 ソモ U - スティック"へ 
9回の書を出しと1回の移動(ムーブ)び巧能です。 

移動した場合は、本機の八ードディスクか5自動的に消去されます。 

なお、デジタル放送のすべての番組び「ダビング10」に対応するわけではありません。 


テレビをもっと楽しむにはつ 

VAI 0 ナビを使って目的の項目か5最適なソフトウェアと使いかたを見つけることびできまず。 
〔見るには） 

©(スター ト)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAI 0 ナロをクリック！ 
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イ 


[Windows Media Player 」 ソフトウエアを起動する。 


@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows 
Media Player ] をクリックします。 


巧•ヒント） 

はじめて起動するとをは、よラこそ画面び表示 
されます。画面の指示に従って初期設定を行つ 
て < ださい。 


音楽 CD をドライブに入れる。 


ヒント) _ 

「自動再生」画面び表おされる場合は 、 liEaB 
をク1」ックして画面を開じてください。 


取り込みを開始する。 


① 做り込別をクリックずる。 


⑤ 取り込みたい巧にチェックを付ける。 


音楽 CD の巧び取り込まれます。 


をクリックずる。 


rVAIO MusicBox 」 ソフトウエアでは、著作権 
イ呆護機能 ( DRM ) 付さの曲は再生でをない場合 
びあります。 

「Windows Media Played ソフトウェアで取 
り込んだ曲を rVA に MusicBox 」 ソフトウェア 
で再生するには、はじめて曲を取り込むときに 
表示される「取り込みオプシヨン」画面で邸り 
込んだ音楽にコピー防止を追加しない]を選択 
しまず。 

巧容を確認したらチェックボックスにチェッ 
クを付け、 [0 K ] をク U ックしてください。 


依ヒント） 

インターネットに接続している場合は、アルバ 
ム情報を検索-取得することびでをます。 


音楽 


音楽を取り込む 

お気に入りの音楽 〔 D の巧を VAIO に取り込みまず。 


だ 

4>トムが樂长 
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音楽 CD を作る 

取り込んだ ffl やアルバムを選んで、オリジナルの音楽 CD を作成できまず。 


あらかじめ、ブランクメディア（データの書き込まれていない CD - R 、 CD - RW ) をドライブに入れてください。 
自動再生画面び表示された場合は、をク U ックして画面を閉じてくださし、。 

本磯で使用でをるディスクは、「使用できるディスクとごま意」（181ページ)をご覧ください。 


「Windows Media Player 」 ソフトウエアを起動する。 



©(スタート）ボタンー[すべてのプ n グラム ]— [Windows Media Plaver ] をク U ックします。 


音楽 CD を作成する。 



①雇き込別をクリックずる。 


⑤ 書き込みたい曲やアルバムを 
ドラッグアンドド n ップずる。 


⑤巧 書き込みの閱始巧）をクリックずる。 


書さ込みび始まります。 
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音楽を楽しむ 

取り込んだ ffl の中か6、その曰の気分や雰囲気、時間帯にあった ffl を自動選 ffi して再生しまず。 


イ 


rVAIO MusicBox 」 ソフトウエアを起動ずる。 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO 
MusicBox ] をク U ックします。 


再生する。 





り ►"〕 I W fw ] II 来 ヴビちを 


句)） 


の 


ク，画因国 W 〇 


雰ほ気や気分にあわせた巧び再生されます。 


0 B または D をク U ツクして、好みに 
あわせたチヤンネルを選択ずる。 


-@[►11」をクリックずる。 


他の再生方法で楽しむには 





fwiir •一 Mr い 

ヴ d 巧ち 

? 

,1 [ 

巧ま 


兵， 


却） 


n © 


P ， 曲 I 因困 W © 


二 • 

曲によっては、サビ情報を取得できない場合びあります。 


MIX 機能 

再生中の曲に関連した巧を再生でをまず。 

3つのボタンで、アーティスト/年化/ 
アルバムごとのシャッフル再おこ切り誓える 
ことがでをます。 


- サビ再生 

ク I 」ックすると、巧の盛り上がり部分 
のみを再生します。 

おう1度ク U ックずると、通常再生に 
戻ります。 


音楽をらっと楽しむには？ 

VAIO ナビを使って目的の項目か日最適なソフトウエアと使いかたを見っけることびできまず。 
( 見るにはつ 

@(スタート)ボタンー[ずべてのプ n グラム]- [VAIO ナビ]をク U ック！ 
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写真-ビデオ 


やつてみよラ！ 

撮影した写真やビデオを VA にに取り込もう 

撮影した写真やビデオを VAIO に取り込んで管理しましよラ。取り込んだ写真やビデオは、カレンダー形式で楽しむこ 
とびでをます。 


step ! 

STEP 2 

PMBCPicture 

Motion Browss りで:, 

画像を取り込む 

■=> 69ぺージ 

PMBCPicture 

Motion Browse りで 

写真やビデオを見る ^ 

■=> 70ぺージ 1 


ショートムービーを作成して BD • DVD を作ろう 

撮影した写真やビデオか5ショートムービーを作成してみましょう。作成したショートムービーは、 BD や DVD に書 
さ出すことびでさます。 

* 目 D に書を込めるのは、ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。 


step ! 

STEP 2 

STEP 3 

PMBCPicture 

Motion Browse りで 

画像を取り込む 

■=> 69ぺージ 

VAIO Movie Story で 

ショー トム ービー 
を作成する 

71ぺージ 

VAIO Content Exporter で 

ショー ト ムービー 
を書さ出す 

72ぺージ 


撮影した写真やビデオか!5、こだわりの BD • DVD を作ろう 

撮影した写真やビデオか5こだわりの BD や DVD を作成してみましよラ。 

* BD に書き込めるのは、プルーレイディスクドライプ CDVD スーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。 


step ! 

STEP 2 

PMBCPicture 

Motion Browser; 

画像を取り込む 

こ> 69ぺージ 

Click to Disc Editor で 

才 U ジナル BD ■ 
DVD を作成する 

吟73ぺージ 
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写真やビデオを取り込む 

撮影した写富やビデオを VAIO に取り込みまず。 


イ 


デジタルスチルカメラや八ンデイカムの電源を入れ、本機のを ( USB ) コネクタ 
やし LINK コネクタに接続ずる。 


取り込み画面び表示された場合は、手順5に進んでください。 


巧•ヒント） 

接続方法については、お使いの機器の取扱説明 
書をご覧 < ださい。 


rPMB ( F*icture Motion Browser )」 ソフトウエアを起動する。 


@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ PMB ] をク U ックします。 


[ファイル]メニュ ー- [画像の取り込み]をクリックする。 


4 


取り込む対象を選択ずる。 


西齡巧。込み 
巧り込む巧まを巧巧してくだミい。 


國 


ハンディカム/□ンビュ-がディスク） 


識をだ ディヵムでディ 編凯を写钟园咖 



キャンむレ 


-① 取り込む対象を選択ずる。 


-⑤ 


0 K 


1をクリックずる。 


画像を取り込む。 


取0込み画面び表示されます。 

画面の指示に従って取0込んでくださし、。 


巧ヒント） 

接続するノじ/ディカムの種類によって、取り込 
み方法び異なります。 

詳しくは、 rPMB(Picture Motion Browser )」 

ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


だ 
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写真やビデオを見る 

取り込んだ写真やビデオを表示して楽しみまず。 


rPMB(Picture Motion Browser )」 ソフトウエアを起動ずる。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ n グラム]- [ PMB ] をク U ックします。 



見たい画像を選択する。 



① 


⑤ 


サムネイルび表示されます。 


タブをクリックして、表示方法を 
切り替える。 

フオルダや年月アイコンをクリックして、 
見たい画像を表おずる。 


护ヒンド) 


画像を大をく表示して見るには、サムネイルを 


ダブルク U ックします。 


写真の向きを変えたいときは 

写真を逞択して」每;ゃを"^ (回転アイコン）をク IJ ックしてください。 
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シヨートムービーを作成ずる 

取り込んだ写真やビデオか6、ショートムービーを作成でさまず。 


イ 


rPMBCPicture Motion Browser )」 ソフトウエアを起動ずる。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ PMB ] をク U ックします。 

シヨートムービーに使用する画像を選択し、 rVA に Movie Story 」 ソフトウエ 
アを起動ずる。 

画像を選択し、ザ，（外部プ□グラムか5開く）一 [VAIOMovie Story ] をクリックします。 

シヨートムービーを作成する。 


VAIO Movie 巧け 


I つ,ィルのお电〇 mi & とービ ー( 团〜け凹 

I 怖 I が， -■•团臣| ■ 

mmm 

2IX7/CM /：： 18 2W の 04/11 け H 巧が々 4«1L U S7 

R 闕癒 

2C0?;CNa/：L 16 59 2007/04/11 1B 57 ど田 #^, U2C:r 

K 1 巧 E 

2C<j7'M / ここ巧口 2& 口 ,04^ 口 36 

EES 


1デンプレートの g 巧； 

1モタン（ウェティンク） 

•W； 〇モ巧 ii するち面 S ビ7 •/の(ビ ー«« 

と田■由で07ンチ■■クニ S こ*!* T. 

6 Aflod 帕 ■ づ 1) • 

,_ 9ィ W... 

■a 

■己；■の■ろこ占 OBSUabOB) 

Mas- 1 

了加-卜". 

巧ち i 


义がで 


SS : S ) 扣 B ST 3HU« 


SS 3S26tl S 古け : UW 


Mi 


— ①テンプレートを選択ずる。 


こン f" ; :口！-居二 gJCLy. テン:？—一：' III?.J 口’3 [•■= 如が t 口： J, クしてく E 古い • 


2 — @ L 巧な抽ぉ I をクリックずる。 


4 


書を出ず。 

[書き出し]をクリックして 、 rVAIO Content Exported ソフトウエアを起動します。 
書き出しについては、次のページの手順3をご覧ください。 


だ 

が雞长 


听 W みレ〇抵 
が KH 0 ム^、* 


(ミ瓜 araif^g 態 RYI 5 C 1 至 う IX 

摧雜£:^:ピ1/\|呈 \ H を|み/:> 




PWRrI 

ご \ 綿製 


ム—ちわ • り—卜 
\せか：？お C 旧 


邸祕顺巧\費荒舶 


71 




























写真やビデオを書き出ず 

取り込んだ写真やビデオ 、 rVAIO Movie StoryJ ソフトウェアで作成したショートムービーをディスクに書き出ずこ 
とがでをまず。 

巧 •ヒント） 

r シヨートムービーを作成する」の手順4で、 rVA に Content Exporter 」 ソフトウ x アを起動している場合は、刮眞引こ進んでくださし、。 


あ5かじめ、ブランクメディア（データの書さ込まれていない BD または DVD ) をドライブに入れてくださし、。 
自動再生画面び表示された場合は、 iS をクリックして画面を閉じてください。 

本機で使用できるディスクは、「使巧できるディスクとごま意」（181ページ)をご覧ください。 


rPMB(Picture Motion Browser )」 ソフトウエアを起動ずる。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ PMB ] をク U ックします。 

2 ディスクに書き出す画像を選択し 、 rVAIO Content Expo け er 」 ソフトウエア 
を起動ずる。 

画像を選択し、声，（が部プ□グラムか5開く）一 [VAIOContent Exporter ] をクリックします。 



ディスクに書き出す。 



① 


③ 


⑤ 


④ 


[ディスク]を選択する。 


ディスクの種類を選択ずる。 


タイトルを入力し、ドライブを選択ずる。 


[出力開始]をクリックする。 


デイスクへの書を込みび始まります。 


巧!:ン K ) 

ディスクの種類で選択したディスクによって 
は、タイトルび入力できない場合びあります。 
この場合は、ドライプを選択して[出力開始]を 
ク IJ ックしてください。 


72 













































オリジナル BD • DVD を作成する 

取り込んだ写真やビデオを編集して、ディスクに書重出ずことびでをまず。 


あらかじめ、ブランクメディア（データの書き込まれていない BD または DVD ) をドライブに入れてくださし、。 
自動再生画面び表示された場合は、 liE > i をク U ックして画面を閉じてくださし、。 

本機で使用できるディスクは、「使用できるディスクとごま意」 （181 ページ)をご覧ください。 


BD に書き込めるのは、ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルのみです。 


イ 


rPMB(Picture Motion Browser )」 ソフトウエアを起動する。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ PMB ] をク U ックします。 


ディスクに書き出す画像を選択し 、 「Clickto Disc Editor 」 ソフトウエアを起 
動する。 

画像を選択し、ザ，（外部プ□グラムか5開く）一に lick to Disc Editor ] をク U ックします。 

ディスクの種類を選択する画面び表示されるので、ディスクの種類を選択してください。 


編集ずる。 



© ディスクタイトルを入力ずる。 

⑤[メ ニユーテヴ インを 透 巧 ...I を 
クリックして表示された画面で、 
メニューデザインを選択する。 


4 


ディスクに書き出ず。 

[デイスク作成開始]をク U ックずると、ディスクへの書き出しび始まります。 


写真-ビデオをもっと楽しむにはっ 

VAIO ナビを使って目的の項目か S 最適なソフトウエアと使いかたを見っけることびできまず。 
( 見るにはつ 

@ (スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAIO ナビ]をク U ック！ 
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BD . DV 阳生 


BD • DVD を見る 

rWinDVD 」 ソフトウエアで BD や DVD を再生しまず。 



• 本機で BD や DVD を再生ずるとをは、映像を扳ラ他のソフトウエアをすべて終了させてください。 

• ブルーレイディスクドライプ搭載モデル政がをお使いの場合は、 BD を再生できません。 

• ブルーレイディスクのタイトルによっては、再生できなかったり、パソコン本体び正常に動作しなくなったりする場合びあります。 

より安定した状態でお使いいただくために、 VA に Update (54 ページ)を実行してか日ブルーレイディスクの再生をお楽しみ<ださい。 
• CPRM 谱作権イ呆護機能)対応の DVD を再生するには 、 CPRM Pack をインストールする必要びあります。 

詳しくは、 rVAKD 電子マニュアル」をご覧ください。（[ソフトウエアの使いかた]- [ WinDVD ]-[ DVD などのディスクを見る]をク 
I 」ックする。） 


rWinDVD 」 ソフトウエアを起動する。 

©(スタート）ボタン-[すべてのプ□グラム ]— [InterVideo WinDVD ] — [InterVideo WinDVD for VAIO ] 
または [InterVideo WinDVD BD for VAIO ] をク U ックずる。 


っ 再生したい BD または DVD をドライブに入れる。 



再生する。 



「 WinDVD 」 ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、 rWinDVD 」 のヘルプをご覧くださし、。 


BD • DVD 再生をもっと楽しむには？ 

VAIO ナビを使って目的の項目か5最適なソフトウエアと使いかたを見つけることびできまず。 
〔見るには） 

@(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [ VAIO ナロをク U ック！ 





















HDMI 入力機能 ( HDMI 入力機能搭載モデル) 


HDMI 入力機能ででさること 


HDMI 入力機能とは 

HDMKHigh-Definition Multimedia Interface ) とは、デジタル機器間で映像/音声信号をデジタルのまま1本のケー 
ブルで送ることびでさるインターフェースです。高品質な映像や音声び楽しめます。デジタル画像信号の暗号化記述 
を使巧した著作権保護技術である HDCP にち对応していまず。 

HDMI 入力機能とは、 HDMI 出力を持つ HDD レコーダーなどの機器を本機の HDMI INPUT コネクタにつなざ、本機で映 
像や音声を楽しむ機能です。 

この機能を使ラと、パソコン本体 ( PC ) を起動させることなく HDMI 機器の映像や音声を楽しむことびでさます。本体 
ち側面には音量を上下させるなどの HDMI 入力機能専用の操作ボタンむ装備しています。 

巧-ヒント） 

HDMI 機器との接続について詳しくは、 「 HDMI 機器を接続する （ HDMI 入力機能搭載モデル)」 （32 ぺージ)をご覧ください。 


HDMI 入力機能で使うボタン 

HDMI 入力機能で使ラボタンは下図のとお0です。 


「HDMI SELECT 
c|-U (HDMI 七レクト)ボタン 
C MENU (メニユ ー ) ボタン 

||-：— ♦/ ♦音量調節ボタン 
た， 0 K ボタン 


ボタン名 

機能 

HDMI SELECT ボタン 

パソコン本体 ( PC ) 表示と HDMI 入力を切り換えまず。 


巧•ヒント） 

HDMI 入力時は HDMI SELECT ボタンと HDMI SELECT ランプび点むしまず。 

MENU (メニュー）ボタン 

メニュー画面び表示されます。 

♦/ ♦音量調節ボタン 

HDMI 入力時に押すと、接続している HDMI 機器の音量を調節できます。メニュー画面表示中に押す 
と、項目を還べます。 


パソコン本体 ( PC ) の音量は調節でさません。 

0 K ボタン 

メニュー画面で項目を決定するとさに使用しまず。 
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磯严入力に切り換える 


H DM I 機器の画面を表示するには 


本機の HDMI INPUT コネクタに HDMI 機器を接続する （32 ぺージ)。 



本機の HDMI INPUT コネクタに接続した HDMI 機器の電源を入れる。 


HDMI SELECT ボタンと HDMI SELECT ランプび緑色に点灯します。 

点なしない場合は、 HDMI SELECT ボタンを巧して、 HDMI 機器の画面に切り換えてくださし、。 


巧!:ンド ） 

HDMI 入力機能を利用ずるとをは、本機の電源ボタンを押す必要はあ0ません。 


HDMI 機器の音量を調節するには 


HDMI SELECT ボタンを押して、本機のディスプレイに HDMI 機器の画面を表 
示させる。 

パソコン本体 (PO の画面び表示されたときは、もう一度 HDMI SELECT ボタンを巧すと HDMI 機器の画面び 
表示されまず。 


つ 本機ち側面の ♦ /♦音量調節ボタンで音量を調節する。 



• パソコン本体 ( PC ) の音量は調節でさません。 

• U モコンやキーボードの音量調節ボタンでは HDMI 機器の音量を調節でをません。 

(ご ヒント） 

パソコン本体 ( PC ) 表示時の音量調節について詳しくは、 rvAio 電デマニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]—[音帛] 
-[音量を調節する]をク U ックする。） 
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HDMIA ^ デイスプレイ設定 


機能の 


.する 


MENU (メニュー)ボタンを押すと、メニュー画面び表示されます。メニュー画面ではディスプレイ設定を変更でさます。 

ディスプレイメニューの言語を日本語に変更ずるには 

ディスプレイ設定のメニュー画面は、初期設定では英語で表示されます。次の手順でディスプレイ設定のメニュー画 
面の言語を曰本語に変更します。 


イ 


MENU (メニュ ー) ボタンを押す。 


メニュー画面び表示されます。 


* / * 音量調節ボタンで 「 OPTION 」 を選択して、 0 K ボタンを押ず。 

項目を選ぶ画面び表示されます。 

♦ / * 音量調節ボタンで 「 LANGUAGE 」 を選択して、 0 K ボタンを押す。 

言語を選ぶ画面び表示されます。 


4 


♦音量調節ボタンで「日本語」を選択して、 0 K ボタンを押す。 


だ 

が雞长 


い W みレ〇が 
が KHC .ム^、， 


ん aril が 0^ ピ 50 壬 

摧樂 RYliH 


うふ 

\ム> が—み乃 Y 




PWRrI 

ご \ 綿製 


ム—ちわ • り—卜 
\せか：？お C 固 


邸祕顺巧\費葡舶 


77 










その他のメニュー項目を変更ずるには 

自動入力切り撰えの設定、ロコ'ランプの設定、設定のリセットなどを巧ラとをは、次の手順で操作して < ださい。 
HDMI 入力時にのみ設定び変更でをる項目は、 HDMI 入力時にのみ設定び反映されます。パソコン本体 ( PC ) 表示時に 
は反映されません。 


MENU (メニュー)ボタンを押ず。 

木 ニュー画面び表示されます。 

HDMI 入力時にのみ設定び変更できる項目の場合は、 MENU (メニュ ー) ボタン対甲す龍こ 、 HDMI SELECT ボ 
タンで HDMI 入力の画面に切り換えて < ださし、。 



* / * 音量調節ボタンで項目を選択して、 0 K ボタンを押す。 

項目を選ぶ画面、または設定を選ぶ画面び表示されます。 

項目を選ぶ画面び表示されたとさは、 ♦/* 音量調節ボタンで項目を選択して、 0 K ボタンを押して < ださし、。 


メニュー画面に表示される主な項目と設定は、 UTF のとおりです。 


項目 

設定 

オプション ー 自動入力切曽え 

自動 ON (入）： HDMI 入力画面とパソコン本体 (PC) 表あ画面を自動的に切り換える。 
自動 OFF 彻）： HDMI 入力画面とパソコン本体 (PC) 表示画面を手動で切り換える。 


の‘ヒント） 

[自動 OFF (切）省エネ]の設定を還ぶと、[自動 OFF (切）ノーマル]の設定を選んだとき 
に比べ、消費電力をさらに減らすことびでをます。ただし、画面表示にをか時間びかか 

ります。 

オプションーロゴ表示 

ON (入）： HDMI 入力時に本機前面の□コランプを点なさせる。 

OFF 烟）： HDMI 入力時に本機前面の□コランプを点なさせない。 


巧•ヒント） 

パソコン本体 (PC) 表示時の□コランプの設定について詳しくは、 rvA に電デマニュア 
ル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-陋面/ディスプレイ]-[□コラン 
プを設定する]をク U ックずる。） 

オプションーオールリセット 

すべての項目を初期設定に戻す。 


.J ♦/ ♦音量調節ボタンで設定を選択して、 0 K ボタンを押す。 
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インターネット/メール 


手順4(ワイヤレス LAN を使用しない場合） 
本機を接続ずる 

「インターネット接続用機器につなぐ」をご覧に 
なり、本機を接続します (28 ページ)。 


手順4(ワイヤレス LAN を使用ずる場合） 

本機を設定ずる 

「ワイヤレス LAN で通信ずる」をご覧になり、ワ 
イヤレス LAN に必要な設定をします (81 ページ)。 


インターネットを始める 


インターネットとは 

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピュータ同±びネットワークで結ばれ、全世界のネットワークを相互 
に接続したちのです。インターネットを利用することにより、ホームページを見たり電子六ールをや0取りすること 
びでさます。 

量モ^ールについて詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[インターネット]一[ホームページ/電子 
メール]一[電子メールをやりとりする]をク U ックする。） 


インターネットに接続するまでの流れ 


手順1 

接続ずる回線の種類を巧める 

r インターネット接続サービスの種類」を参考にして、接続ずる回線を決めます (80 ページ)。 


手順2 

プ□バイダと契約ずる 

手順1で決めた回線のサービスを提供しているプ□バイダを選び、契約しまず。契約び完了すると、プ 
□バイダか5インターネット接続に使用するマニュアルや資料、回線装置などび郵送されてをます。 


手順3 

回線装置などを接続-設定ずる 

プ n バイダか5送られてきたマニュアルに従って、回線装置などを接続し、必要な設定をします。 

む • 

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスによって異なります。必ずプ□バイダから送られてをたマニュ 
アルをお読みになり、指おに従って設定を行ってください。 
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• はじめてインターネットに接続するとをは、第兰者からコンピュータを守るためのセキュ U ティ対策を必ず巧ってください。 
• 契約時にクレジットカードび必要になるプ□バイダちあります。 

• 接続料金はプ□バイダにより異なりまず。 
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インターネット接続サービスの種類 

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことびできます。一般的には、通信速度や料金などで 
選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プ□バイダにお問い合わせくださし、。 


FTTH (光） 

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。 

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求め5れるサービスを利用する場合に適しています。 

CATV インターネット 

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業ちによって異なり、 ADSL あるいは 
FTTH (光)と同程度で接続びできます。 

すでにケーブルテレビを利用している場合や、利巧を検討している場合に適しています。 

ADSL 

一般の電話回線で高速通信-常時接続び可能な接続方法です。 

FTTH (光)ほどの通信速度はあ0ませんび、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスび取れた接続方法と 
いスます。 


その他の接続サービス 

• 一般電話回線 

一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は低いため、電子メールしか使わないよラな場含 
に適しています。 

• ISDN 

NTT のデジタル回線を使ってインターネットに接続します。 

一般電話回線よりも高速ですび、一般電話回線か 5 ISDN 回線への切り誓えび必要です。 


インターネット接続に関するお問い合わせ 

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の知0たい内容によって異なります。 


知りたい内容 

お問い合わせ巧 

プ□バイダ接続情報 

(アカウント名、パスワード、 DNS サーバなど） 

プ□バイダ 

メール設定情報 

(メールアドレス、メールアカウントなど） 

プ□バイダ 

パソコン側の設定 

VAIO カスタマ ー U ンク 
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ワイヤレス LAN で通信する 


「インターネットに接続するまでの流れ」の手順3まで終了し (79 ページ)、アクセスポイントの電源び入っていて動作 
している状態で行ってください。 

設定について詳しくは、 rVAIO 電子マニュアル」の[パソ]ン本体の使いかた]- [ LAN / ワイヤレス LAN ] と、 
Windows のヘルプをご覧ください。 


イ 


WIRELESS スイッチを rON 」 に合わせる（165ぺージ)。 

ワイヤレス機能びオンになり、 W 旧 ELESS ランプび緑色に点なします。 

デスクトップ画面ち下の通巧領域にある 0( VA の Smart Network アイコン)をク U ックして fVA の Smart 
N 功 work 」 ソフトウエアを表示し、 rWLAN 」 の状態表示び点巧していることを®認してください。点巧して 
いない場合は、クリックして点打させます。 


曾(スタート)ボタンー[接続先]をクリックする。 

「ネットワークに接続」画面び表示されます。 


画面のリストか5接続先のワイヤレス LAN アクセスポイントを選び、[接続]を 
クリックする。 

接続されると、還巧したワイヤレス LAN アクセスポイントの欄に r 接続;斉み」と表示されます。 

U ストに接続巧のワイヤレス LAN アクセスポイントび見つか5ない場合は 、I **1(更新)をク IJ ックしてくだ 
さい。 

セキュリティキーを入力する画面び表示されたときは、必要に応じて「セキュリティキー」を入力し、[接続] 
をク U ックしてくださし、。 

入力時はアルファべットの大文字とル文字び区別されますのでごま意 < ださし、。 


4 


[このネツトワークを保巧します]、にの接続を自動的に開始します]にチエツ 
クを入れて、[閉じる]をクリックする。 

上記項目にチ I ックをつけない場合、再起動やス U —プか S 復帰した際に、再度手動で接続を行5必要びあ 
りまず。 


曾(スタート)ボタンー[インターネット]をクリックする。 

VA のホームページび表おされた5、インターネットに接続されていまず。表示されない場合は、 rVAIO 電子 
マニュアル」の[バソコン本体の使いかた ]- [LAN /ワイヤレス LAN ] と、 Windows のヘルプをご覧くださし、。 
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接続先を新規に作るには 

新規のワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続先を作成します。 


曾(スタート)ボタンー[接続先]をクリックする。 

r ネッ h ワークに接続」画面び表示されます。 


[接続またはネットワークをセツトアップしまず]をクリックずる。 


3 [ワイヤレスネットワークを手動で接続しまず]を選んで、[次へ]をクリックず 

る。 


4 お使いになるアクセスポイントに合わせて各項目を設定し、[巧へ]をクリック 
する。 


接続先び追加されます。 

切り誓え先のワイヤレス LAN アクセスポイントに接続ずると、接続されたメッセージび通知領域に表示され 
ます。 


• 「セキュ U ティの種類」に「認証なし（オープンシステム)」政外を選択した場合は、「セキュリティキーまた 
はノてスフレーズ」の入力び必要です。 

• アクセスポイントを認識したとさに自動で接続したいとさは、[この接続を自動的に開始します]をクリッ 
クしてチェックします。 

• アクセスポイントのネットワーク名 （ SSID ) について、ステルスモードまたはク□ーズドシステムをお使い 
の場合は、[ネットワークびブ□ードキャストを行っていない場合でわ接続する]をクリックしてチェック 
します。 


ワイヤレス LAN の通信を終了するには 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 に合わせます。ワイヤレス LAN 機能びオフになり、 W 旧 ELESS ランプび消阿します。 


Blue 位 oth 機能など他のワイヤレス機能び搭載されている場合は、 W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 に合わせると、他のワイヤレス機能も 
すべて終了しまず。 
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お得セキュ IJ ティについて 


コンピュータを安むしてご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第云をからコンピュータを守る 
ためのセキュ U ティについてご紹介いたします。 


コンピュータウイルスとは 

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何5かの原因でコンピュータウ 
イルスび実行される（これを感染と呼びます。）と、ファイルび勝手に消去されたり内容び改変されたり、保存していた 
個人情報びインターネットを通じて勝手に送信されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。 

コンピュータウイルスの感染経路や被害の例について詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧<ださい。（[インター 
ネット]-[インターネットについてのごま意]-[インターネットのセキュ U ティについて]をク I 」ックする。） 


コンピュータウイ j レスへの巧策方法 

i ; rF の対策をきちんと巧ラことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。 

コンピュータウイルス対策用のソフトウエアを使用ずる 

コンピュータウイルス対策用ソフトウエアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスび存在していないか検査して 
問題びあれば処理したり、開こラとしているファイルび安全かどラかを検査してを険な場含は開くのを阻止したりす 
るソフトウエアです。 

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウエアとして、「マカフィー- PC セキュリティセンター」ソフトウエア 
びあ5かじめ搭載されています。 r マカフィー- PC セキュ U ティセンター」ソフトウエアを設定して、定期的にウイル 
ス定義ファイルを更新してくださし、。 

Windows Update を使って Windows を更新ずる 

Windows Update では、新たに発見された夕胞を修正するためのソフトウエアび配布されています。 Windows の巧 
陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウエアを使っても対処できないことびある 
ため 、 Windows Update で最新の状態を保つよラにしてくださし、。 

「 Windows を準備する」 (42 ぺージ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能び有効になります。この状態 
でインターネットに接続していると 、 Windows Update にて提供されるプ□グラムの更新を定期的に確認し、自動的 
にインス I -ールすることびでさます。 

Windows Update にて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインス I -- ル 
状態の動作に不具合び生じる場合びあります。ドライバを更新する場合は、 VAIO カスタマー U ンクのホームページ上で提供されるド 
ライバを適用して < ださい。 

本磯の Windows Update に関する情制ま、次の VAIO カスタマーリンクのホームページをご覧ください。 

Windows Update 関連情報 

http :// vcl . vaio . sonv . co . ip / products / winupdate / index.html 
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ファイアウオ ーJ レ機能について 

ファイアウオール機能は、インターネットに接続しているときに第云をび不正な方法でお使いのコンピュータに接続 
することを阻止する機能でず。本纖ま、 Windows に搭載されているファイアウオール機能に加え、 r マカフィー • PC 
セキュ U テイセンター」ソフトウエアのファイアウオール機能を搭載しています。 


ファイアウオール機能を有効にずると、ソフトウェアの一部の機能び使えなくなる場合びあります。詳しくは、お使いのソフトウェア 
のヘルプをご覧ください。 


その他セキュリティについて 

セキュ U ティやコンピュータウイルスに関する最新情報および修正プ□グラムを入手することにより、より安全な環 
境でご使用いただけます。 

ソニーでは、セキュ U ティやウイルスに関する最新情報やよくある質問を下記のホームページにて提供しております。 
定期的に最新情報をご確認ください。 

VAIO カスタマー U ンクホームページウイルス-セキュ U テイ情報 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / security.html 
VAIO カスタマーリンクモバイル(お釘]日せ） 
http :// vcl . vaio . sonv . co . jp / mobile / 



また、セキュ U ティに関ずるご質問-ご相談につをましては、下記の窓□までお問い合わせ<ださし、。 
VAIO カスタマーリンクセキュリティ専用窓 □ 

電話番号： 0120 -70-8103( フ U —ダイヤル） 

※携帯電話、 PHS 、一 部の IP 電話、海外などか5のご利用は、 

(0466)30-301 6(通話料お客様負担） 

受付時間 

平日： 9時〜18時 

±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 

(年中無休） 

年末年始は、±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる場合びあります。 
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パスワードを設定する 


Windows パスワードを 5 

設定する 

Windows □グオン時のパスワードを設定します。 

パスワードを設定すると、電源を入れた0、ス I 」ープモー 
ドまたは休止状態から復帰したりすると对こパスワード 
の入力び必要になり、他の人に本機を使用されることを 
防ぐことびでをます。 


Windows パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないよラ 
にしてください。 

(ご ヒント） 

ドメインユーザーとしてノくスワードを設定する場合は、職場など 
のシステム管理者にご相談<ださい。 

Windows パスワードを登録する 

1 を(スタート)ボタンー[コント□—ル 
パネル]をクリックずる。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

2 [ユーザーアカウントと家族のための 
安全設定]または[ユーザーアカウン 
卜]をクリックずる。 

ス[ユーザーアカウント]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

4 [アカウントのパスワードの作成]をク 
U ックずる。 


「新しいパスワード」と「新しし、パスワー 
ドの確認」に設定したいパスワードを入 
力ずる。 

の‘ ヒント） 

パスワードを忘れてしまったとをのために、パスワード 
を思い出すためのヒントを入力することびでをます。 
ヒントを入力する場合は、りてスワードのヒントとして 
使ラ単語や語句の入力」に入力してください。 

6 [八"スワードの作成]をクリックずる。 

皮‘ ヒント） 

「ファイルやフォ J レダを個人用にしますか？」画面び表 
示された場合は、用途にあわせて[はい、個人用にしま 
す]または[しん1え]をク1」ックして < ださい。 

(ごヒント） 

パスワードを忘れてしまったとをのために、パスワードリセット 
ディスクを作成することびでをます。 

詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 

パスワードで使用でをる文字について 

バスワードには、 U 下の文字を使5ことびでさまず。 

文字(アルファべットの大文字） 

A , B , C , D , E ... 

文字(アルファベットのルで字） 

a , b , c , d , e ... 

数字 

0,1,2, 3,4, 5,6, 7,8,9 

記号(文字または数字として定義されないちの） 

' ~!@#$% A &*()_- + = {}[]¥| 
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Windows パスワードを変更する 

1 を(スタート)ボタンー[コント □ —ル 
パネル]をクリックずる。 

「コント□ール(ネル」画面び表示されます。 

2 [ユーザーアカウントと家族のための 
安全設定]または[ユーザーアカウン 
卜]をクリックずる。 

ス[ユーザーアカウント]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

4 [八スワ-ドの変更]をクリックずる。 


5 r 現在のパスワード J に現在設定されて 
し、るパスワードを入力ずる。 


6 r 新しし、パスワード」と r 新しし、パスワー 
ドの確認 J に設定したいパスワードを入 
力ずる。 

の-ヒント） 

パスワードを忘れてしまったとをのために、パスワード 
を思い出すためのヒントを入力することびでをます。 
ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして 
使ラ単語や語句の入力」に入力して < ださい。 

7 [八スワードの変更]をクリックずる。 


Windows パスワードを削除する 

1 貧(スタート)ボタンー[コント □ —ル 
パネル]をクリックずる。 

「コント□ールパネル」画面び表示されます。 

2 [ユーザーアカウントと家族のための 
をを設定]または[ユーザーアカウン 
卜]をクリックずる。 

ス[ユーザーアカウント]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をク IJ ックしてください。 

4 [パスワードの削脚をクリックずる。 

「現在の/ (スワード J に現在設定されて 
いるパスワードを入力ずる。 

6 [パスワードの削脚をクリックずる。 
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増設/ノいツクアツプ/リカバリ 


増設する 


メモリを取り付ける/ 
はずす 

モ I 」を増設すると、データの処理速度や複数のソフト 
ウェアを同時に起動したとさの処理速度び向上します。 
また、2か所！;(上のス□ットにメモ U モジュールを装着 
すると、デュアルチヤンネル転送モードになり、さ引こパ 
フオーマンスび向上します。 

お使いの機種のメモ U については、別紙 r 主な仕様と付属 
ソフトウェア」をご覧ください。 

の ヒント） 

チップセット内蔵のグラフィックス搭載モデルでプルーレイ 
ディスクを再生する場合には、最大のパフオーマンスび得られる 
同容量2枚のメモ U モジュールの装着をおすすめします。 

お使いの機種のグラフィックスについては、別紙「ちな仕様と付 
属フトウェア」をご覧ください。 

メモリを増設するときのごま意 

• メモリの増設はま意深く行ラ愁要がありまず。取り付け 
かたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因にな 
D まず。電気的な専門知識び必要な作業でずので、販売 
店などに取り付けを依頼されることをおずずめしまず。 

• ご自分で方モリの増設を行った場合には、内部コネク 
夕の接続不備や破損、メモリの接続び不十分なことに 
より故障や事故を起こすことびあります。この場合の 
修理はすべて有償となります。 

• モ U 増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどお 
いてか5作業を行ってください。電源を切ったすぐあ 
とは、本機の内部び熱くなっており、やけどをするおそ 
れびあります。 

•メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で 
手や指をけびしないよラに注意深く作業してくださし、。 
• モ U 増設の際には、本機内部のケーブルに指などを 
引っかけてはずさないよラにミち意してください。 

• ^モ U 増設の隙に水などの液体や異物(ネジなどの金属 
物など)び本機内部に混入したままの状態で電源を入れ 
ると、発煙のおそれびあ0ます。必ず異物を取り除いて 
本体カノ（一を取り付けてか5電源を入れてください。 

• 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでくだ 
さい。外部か5の力や静電気に大変弱いちのびあり、 
故障の原因となります。 

• 市販の><モリモジュールについてのヴポートは弊社で 
は行ってお0ません。ご不明の点は方モリモジュール 
の販売元にご相談ください。 


メモリモジュールを1枚だけ取り付ける 
お客様へ 

本機後面の;>< モ U カノト-を取0はずすと、;>< モ U モ 
ジュールを取り付けるス□ットび上下2段に配置されて 
います。 

1枚だけ^モ U を取0付ける場合は、下側のス n ットに 
取0付けて < ださい。 

メモリを取り付けるには 

• メモ U モジュールの取り付けは、必ず本機および周辺機器の 
電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いた状態で 
行ってください。電源コードを差したまま;><モ|」モジュール 
を取り付けると、メモ U モジュールや本機、周辺機器び破損す 
ることびあります。 

• 静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、メモ U モ 
ジュールを取り付けるとをは、次のことをお守り < ださい。 

-静電気の起こりやすい場所（じゅラたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。ただし、本機内部の金属部には軸らな 
いよラご注意ください。 

- ><モ|」モジュールは静電気防止袋に入っています。取り 
付け直前まで袋から出さないで<ださい。 

• メモ U モジュールを持つときは半導体やコネクタに触れない 
よラにしてください。 

• メモ U モジュールには、向をびあります。メモリモジュール 
の エッジ コネクタの切り欠き部分とス □ッ トのコネクタ(溝 
の内側)部分の突起の位置を正しく合わせてください。無理 
に逆向きにメモ U モジュールをス□ットに押し込むと、メモ 
1」モジュールやス□ットの破損や基板からの発煙の原因とな 
りますので特にご注意ください。 

1 本機の電源を切る。 

本機と周辺機器の電源を切0、本機媛面ち下に接 
続しているケーブルを取りはずします。 

2カバーを取りは ずず。 

本機前面を下にして置さ、本機後面の本体カバー 
とスタンドカバーを取0はずします。カバーの 
取0はずしかたについては「カバーを取0はず 
す」 （26 ページ)をご覧ください。 
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3 電源コードおよび接続しているずベて 
の接続ケーブルを取りはずず。 

就 

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を巧っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の巧部び熱 
くなっており、やけどをする可能性びあります。本機び 
冷えるのを待ってから作業を巧ってください。 


A メモリカノ V —を取りはずず。 

ネジをはずして、^モ U カバーを取りはずします。 
ネジはメモ U カバーか5はずれません。 



メモリモジュールを取り付ける。 

メモ U モジュールにはエッジコネクタ部分に切 
0欠をびあります。 

@^モリモジュールのエッジコネクタ部分を下 
にむけ、切0欠さ部分をス□ットの溝に合わ 
せて、奥までしっかりと差し込む。 

就 

エッジコネクタ部分を傷つけないよラにご注意くださ 
い。 


@「カチッ」と音びするまで、矢印の方向に^モ 
U モジュールをゆつ < りと倒す。 

メモ U モジュールの両端び固定されます。 
このとき、メモ U モジュールの黒いにの部分 
を触5ないで < ださい。 



tags 就 

• メモ U モジュールを取り付ける際は、内部に異物を 
落とさないよラにしてください。故障の原因となり 
ます。 

• メモ U モジュールを1枚だけ取り付ける場合は、必ず 
下側に取り付けて<ださい。 


6 メモリカバーを元に戻し、ネジで留める。 



7電源コードなどのケーブルを接続ずる。 

スタンドのケーブル巧か5ケーブルを通して、電 
源コードなどのケーブルを接続します。 
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g カバーを 取り付ける。 

スタンドカバーと本体カバーを取0付けます。 
カバーの取り付けかたについては r カバーを取り 
付ける」 （33 ページ)をご覧ください。 


Q 本機の電源を入れる。 

手順1で取りはずしたケーブルを接続し、本機の 
電源を入れまず。 

メモリ容量を確認するには 

メモ U モジュールを取り付けた閒ホ、 lil 下の手順に従つ 
てメモ IJ 容量を確認してください。 

1 @(スタート)ボタンー[ずべてのプロ 

グラム]- [ VAIO の設定]をクリックず 
る。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
rvAio の設定」画面び表示されます。 


2 [システム情報]をクリックずる。 


ス[システム情報]をクリックずる。 

「システム情報」画面び表示されます。 

4 「システムメモリ ■! の項目び増設後のメ 
モリ容量になっていることを確認ずる。 

^モ U の容量び正しければ、方モ U の増設は完了 
しましに。 

^モ U の容量び増えていないとをは、本機の電源 
を切っていったん方モ I 」モジュールを取0はず 
し、もう1度正しく増設の手順を繰り返してくだ 
さい。 


ここを確認ずる。 




■1 システム1有お fll 

し X 逆 

リ巧ム欄 

CPU 

加バ向'度な 

システム巧リ f ■ 

キけシユ巧 !_) 、 

里を宙扣 

: お这を 

モテ J 巧 • 

サ-ビスが ■ 

シリの;"#ち ■ 

BIOS パ-ジむ ■ < 

0S"- ジ3ン ■ 

OEM 巧邮 

=D 

— 

—— ■ 


メモリを取りはずすには 

次の手順でメモ U モジュールをはずし、ス□ットか5 
ゆっくり抜き取0ます。 

本機に傷びつかないよラに巧などをしいて<ださい。 

1 r メモリを取り付けるには J の手順1〜 
4を/ィ5ラ。 

2 メモリモジュールを取りはずず。 

① ^モ U モジュールを固定しているタブを、ミち 
意しなび5同時に押し広げる。 

モ U モジュールを失印の方向にゆつく 0引 
き抜く。 



ス 「メモリを取り付けるには」の手順6〜 

9を巧ラ。 

• メモ U モジュールの取りはずしは、必ず本機および周辺機器 
の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いた状態 
で行ってください。電源コードを差したまま六モ U モジュー 
ルを取りはずすと、メモ U モジュールや本機、周辺機器び破損 
することびあります。 

• 静電気でメモ U モジュールび破損しないよラに、メモ U モ 
ジュールを取りはずすとさは、なのことをお守り <ださい。 

-静電気の起こりやすい場所（じゅラたんの上など)では作 
業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業 
を始めてください。 

- ><モ|」モジュールを持つとさは半導体やコネクタに肖虫れ 
ないぶラにして < ださい。 

- モリモジュールを保管するときは、静電気防止袋または 
アルミホイルで覆ってください。 
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八ードディスクを取り付け 
る/はずす 

ノ v — ドディスクを増設するときのごま意 

• 八ードディスクの取り付けや取りはずしは、必ず本機お 
よび周辺機器の電源コードを電源コンセントか5损いた 
状態で行ってください。電源コードを差したまま、八一 
ドディスクを取0付けたり取りはずしたりずると、八一 
ドディスクや本機、周辺機器び壊れることがありまず。 

• ご自分で八ードディスクの増設を行い、故障や事故び 
起きた場合は、修理はすべて有慣となります。 

• 八ードディスクの増設はま意深<行ラ必要びあります。 
取り付けかたや取0はずしかたを誤ると、本機の故障 
の原因にな0ます。 

• 増設する八ードディスクによっては本機で動作しなし、 
ものびあります。増設について詳しくは、増設機器メー 
カーにお問い合わせください。 

• ドライブベイは 3.5 インチサイズです。 

• 八ードディスク増設の隙には、本機内部のケーブルに指 
などを引っかけてはずさないようにを意してください。 

• 八ードディスク増設の際は、本機内部の部品や基板な 
どの角で手や指をけびしないよラにま意深く作業して 
<ださい。 

• 八ードディスク増設の際に異物(ネジなどの金属物な 
ど)び本機内部に遲入したままの状態で電源を入れる 
と、発煙のおそれびあります。必ず異物を取り除いて 
本体カバーを取り付けてか5電源を入れてください。 

• 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないで < だ 
さい。外部か5の力や静電気に大変弱いちのびあり、 
故障の原因となります。 

• 増設する八ードディスクによってはし LINK 対応機器か 
5動画を取り込む隙に制限び生じる場合びあります。 

• 増設した八ードディスクのドライブ艾字は、お客様の 
使用環境により異なります（「□一カルディスク （ E :)」 
または r □一カルディスク （ F :)」 などと表示されます)。 
また、本機の U カバ U を巧うと、増設した八ードディス 
クのドライブ文字び変わることびありますので、ごを 
意くださし、。 

• 八ードディスクを増設した場を 、 Boot Volume の順番び 
変更され、 Windows び起動しなくなることびあります。 

ノ v — ドディスクを取り付けるには 

八ードディスクドライブベイに Serial ATA (シ U アル 

ATA ) に対応した八ードディスクを1台搭載することびで 

をます。 

八ードディスクを取り付ける隙には、本機後面のカバー 

や) くネルを取りはずす必要びあります。なの手順に従っ 

て八ードディスクを取0付けます。 

増設する八ードディスクの取扱説明書ちあわせてご覧く 

ださい。 


1 本機の電源を切る。 

本機と周辺機器の電源を切り、本機媛面ち下に接 
続しているケーブルを取りはずします。 


2カバーを取りは ずず。 

本機前面を下にして置さ、本機後面の本体カバー 
とスタンドカバーを取0はずします。カバーの 
取0はずしかたについては「カバーを取0はず 
す」 （26 ページ)をご覧ください。 


3 電源コードおよび接続しているずベて 
の接続ケーブルを取りはずず。 

就 

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行っ 
てください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱 
くなっており、やけどをする可能性びあります。本機び 
;令えるのを待ってから作業を巧って<ださい。 


4パネルを取りはずず。 
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5 バードディスクケースのネジをはずず。 



fiilS 知 

異物(ネジなどの金属物など)び本機内部に入らないよ 
ラにして<ださい。故障の原因となります。 


6八ードディスクケースを取り出ず。 

レノ 一を引を、八ードディスクケースを取り出し 
ます。 



就 

八ードディスクケースを取り出すとを、まわりの部品に 
ぶつけると、故障の原因となります。 


7増設ずる八ードディスクを八ードディ 
スクケースに入れる。 

八ードディスクケースのネジをはずし、 A — ド 
ディスクを入れ、再度ネジをとめます。 



• A —ドディスクケースから八ードディスクを取り出 
す場合、 A — ドディスクケースの巧(放熱巧）にドラ 
イバー等を挿して取り出さないで<ださい。 

• 異物(ネジなどの金属物など)び本機巧部に入らない 
よラにしてください。故障の原因となります。 

• 八ードディスクケースのネジにはナットびついてい 
ます。八ードディスクを取り付ける隙は、ナットを 
取りはずしてください。また、八ードディスク取り 
付け横は、取りはずしたナットは使巧しないでくだ 
さい。 
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g ハードディスクケースを元の位置に取 10ケーブル類を増設したハードディスク 

り付ける。 ~に接続ずる。 



み 



• 八ードディスクケースを取り付けるとを、まわりの 
部品にぶつけると、故障の原因となります。 

• バードディスクケースを取り付けるとをは、レバー 
を開けた状態のまま取り付け、取り付けたあと、レ 
バーを閉じて < ださい。 


〇 八ードディスクケースのネジをとめる。 


シ U ア j レ ATA 専巧電源ケーブルとシ I 」アル ATA 
ケーブルは必ず取り付けてください。 


11 パネルを取り付ける。 


ハ•ネル 



み 




就 

異物(ネジなどの金属物など)び本機内部に入らないぶ 
ラにして<ださい。故障の原因となります。 


12電源コ-ドなどのケ-カレを接続ずる。 

スタンドのケーブル巧か5ケーブルを通して、電 
源コードなどのケーブルを接続します。 


13カバ-を取り付ける。 

スタンドカバーと本体カバーを取り付けます。 
カバーの取り付けかたについては「カバーを取り 
付ける」 （33 ページ)をご覧 < ださい。 


14本機の電源を入れる。 

手順1で取0はずしたケーブルを接続し、本機の 
電源を入れます。 
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増設した八ードディスクを使用ずる前に 

八ードディスクを増設したあとは、 r コンピュータの管理 
ち」アカウントなど、管理者権限ををつユーヴーで□グオ 
ンしてから、下記の手順に従ってりくーティシヨンの作 
成」、 r ノ くーティシヨンの種類の設定」、「ノ くーティシヨンの 
フオー マッりを設定してください。 

ノ くーティシヨンについて詳しくは、© (スタート）ボタ 
ンー[ヘルプとサポート]をク U ックして 「 Windows へ 
ルプとヴポート」を表示し、ディスクの管理の概要などの 
説明をご覧ください。 

なお、増設された八ードディスクは NTFS フ オーマッ トされ 
ていないと、本機び正しく動作しなくなることびあります。 

1 本機の電源を入れる。 

電源の入れかたについて詳しくは、「電源を入れ 
る」 （39 ページ)をご覧ください。 

巧 •ヒント） 

「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限を 
もつユーザーで□グオンしてください。 

2を I (スタート)ボタンーロント〇—ル 
パネル]をクリックずる。 

「コント□ールノ くネル」画面び表示されます。 

3 [システムとメンテナンス]をク U ック 
し、[八ードディスクゾくーティシヨンの 
作成とフォーマット]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「ディスクの管理」画面び表示されます。 

接続されているディスクのノ f ーティシヨンの状況 
が表示されます。新し<増設した八ードディスク 
など、目的の八ードディスクびこれまで使用され 
たことがなければ「未割り当て」と表示されます。 

4増設した八ードディスクの[ディスク X ] 
* をちクリックして r ディスクの初期化」 
を選ぶ。 

* ディスク X の X 部分は、1、2、3のいずれかび表示 
されます。 

■MS 就 

増設する八ードディスクの状態によっては、上記の手順 
は不要な場合びあります。 

手順4で選んだディスクびチェックされて 
いることを確認して、[〇のをクリックずる。 

就 

増設する八ードディスクの状態によっては、上記の刮眞 
は不要な場合びあります。 


6 r 未割り当て J ①部分をもクリックして、 
表示されるメニューか5惭しいシンプ 
J レボリューム]をクリックずる。 

「新しいシンプルポ U ュームウィヴード」画面び 
表示されます。 

7 [次へ]をクリックずる。 

「ボ1」ュームサイズの指定」画面び表示されます。 

8 r シンスレボリュームサイズ J の入力欄 
に、作りたい(-ティションの大きさを 
入力し、[次へ]をクリックずる。 

「ドライブ文字またはバスの割0当て」画面び表 
示されます。 

〇 ドライブ文字を「次のドライブ文字を割 
り当てる J のリストか5選び、[次へ]を 
クリックずる。 

「パーティションのフォーマット」画面び表示さ 
れます。 

10にのボリュームを次の設定でフォー 
マットずる J の各項目を1ソ下のように設 
定し、[次へ]をクリックずる。 

使用するファイルシステム ： NTFS 
ア□ケーションサイズ：既定値 
ボ U ュームラべル：ボリューム 
「新しいシンプルボリュームウィヴードの完了」 
画面び表示されます。 

11[完了]をク U ックずる。 

ノ くーティションの設定を行った八ードディスク 
のフォーマットび始ま0ます。フォーマットの 
状況はパーセントで表示されます。 

フォーマットび終わると、増設した八ードディスクび使 
えるよラになります。 

A - ドディスクを取りはずすには 

取り付けとは逆の手順で取りはずします。取0はずしの 
作業は、本機と周辺機器の電源を切0、電源コードおよび 
周辺機器を接続しているすべてのケーブ J レを取りはずし 
てから行ってください。 

お* 

本機の電源を切って1時間ほどおいてから作業を行ってくださ 
し、電源を切ったすぐあとは、本機の内部び熱くなっており、や 
けどをするおそれびあじます。 
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バックアップについて 


バックアップとは 

バックアップのが要性 

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータを 
コピーし、元のデータとは別の場所に保をすることです。 
本機を使用しているラちに、作成した艾書ファイルやデ 
ジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータび保 
存されていさますび、予想外のトラブルやコンピュータ 
ウイルスの感染などによってな存されたデータび壊れて 
しまラ可能性びあります。 

このよラな場合に、大切なデータを元に戻すことびでさ 
るよラ、曰常的にデータをバックアップすることをおす 
すめします。 

バックアップの種類 

データのバックアップは、 「 VAIO リカバ U センター」の 
[ Windows バックアップと復元」で行います。 （97 ぺ一 
ジ） 

バックアップには用途に応じて m 下の種類びあります。 

• ファイルのバックアップ 
本機に保をした;ールや写真などファイルの種類ごと 
にデータを CD や DVD 、 が付け八ードディスクなどに 
バックアップすることびでをます。 

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、 
「ファイルをバックアップするには」 （97 ページ)をご 
覧ください。 

• 復元ポイント 

新しいソフトウエアをインス I -ールしたり、 

Windows の設定を変更したりすると、本機の調子び 
悪くなる（反応び遅くなる、ソフトウ王アび起動しな< 
なる)場合びあります。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定してお 
くと、本機の調子び悪くなった場合に元に戻すことび 
でをます。復元ポイントについて詳し<は、「システム 
の復元ポイントを作成するには」 （98 ページ)をご覧く 
ださし、。 


货ヒント） 

CD / DVD ドライプび指載されていない機種をお使いの場合、 
バックアップする隙にが付け；ハードディスクドライプや CD / 
DVD ドライブを巧意するか、または C : ドライプのパーティショ 
ンサイズを変更して新しく別の J てーティションを作成する必要 
びあります。（111ページ） 

• 本機の不具合など、何らかの原因でデータび消去、破損した場 
合、いかなる場合においてち記録内容の補修や補償について 
はいたしかねますのでご了承<ださい。 

• お買い上げ後はすぐに IJ カバ U ディスクを作成してください。 
本機に不具合び生じ、 Windows 上の操作でデータをバック 
アップで去ない場合に J 」 カバ IJ ディスクにあるバックアツ 
プツールを使ってバックアップすることびでをます。 

U カバ IJ ディスクの作成方法については、 ru カバ U ディスク 
を作成する」 （95 ページ)をご覧ください。 
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リカバリディスクを作成する 

リカバリディスクについて 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻 
すことを ru カバ U 」 といいます。 

次のよラなことび原因で本機の動作び不安定になったと 
をに U カバ U を行います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動でをなく 
なった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 
U カバ U には、 U カバ U ディスクを使用する場合びあり 
ます。 U カバ U ディスクは本機に付属していないため、 
本機をお買い上げ媛、必ず作成してください。 

詳しくは、「リカバリする」（104ぺージ)をご覧ください。 

就 

下記のよラな操作を行った場合に、八ードディスクの U カバ1」領 
域の情報を書き替えてしまい J 」 カバ IJ 領域から IJ カバ U びでき 
な<なることびあります。 

• パーティションを操作するソフトウェアを使用する 
• お買い上げ時がの OS をインス!-ールする 
• rvAio リカバ U センター」を使巧しないで八ードディスクを 
フォーマツ トする 

このような場合は、お客様び作成した IJ カバ U ディスクによる IJ 
カバ U び必要となりますび J 」 カバ U ディスクを作成していない 
と J 」 カバ IJ ディスクを購入したり、有償による修理び必要とな 
りますので、事前にリカバリディスクを作成することをおすすめ 
します。 

リカバリディスクのご提供について(有償） 

VAI 0 カスタマー U ンクでは、 U カバリディスクを有償に 
てご提供するサービスを行っています。 

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しく 
は下記のホームぺージをご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . cojp / cdromss / rdisc.html 
* マイヴポーターからお申し込みいただくには VAI 0 
カスタマー登録び必要です。 （52 ページ） 

就 

• 本機で作成した U カバ U ディスクは本機でのみ使巧でをます。 
他の製品には使用でをません。 

• 本機で作成した U カバ U ディスクを使ラと、暗号化していない 
八ードディスク上のデータを自由に操作することびで去ます。 
八ードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 
登録したり、八ードディスクの暗号化機能を使ラなどしてな 
護してください。 

リカバリディスク作成についてのご注意 

• リカパ U ディスクの作成中は、ディスクドライブのイ 
ジェクトボタンを押さないで<ださい。 

ディスクの作成に失敗することびあります。 

• 八ードディスク上の空を容量び少ない場合は、 U カバ 
I 」ディスクを作成でをません。 


リカバリディスクを作成するには 

リカバリディスクを作成するには、未使用の書さ込み巧 
能なディスクび必要です。本機には付属しておりません 
ので別途ご用意 < ださい。 

就 

• Blu-ray Disc または DVD - RAM はリカ J のディスク作成用の 
ディスクとしてお使いになれませんのでご注意<ださい。 
使用できるディスクについて詳しくは、 r 使用できるディスク 
とご注意」 (181 ページ)をご覽ください。 

• お使いの機種によっては、 CD - R または CD - RW でリカバ U 
ディスクを作成でをない場合びあります。その場合は DVD を 
お使い < ださい。 

• ディスクの記録面に軸れたり、巧したりしないよラにしてく 
ださい。書去込みや読み取りエラーの原因になります。 

巧-ヒント） 

U カバ IJ ディスクを作成する前に、 VAI 0 Update を実巧して本 
機をアップデートすることをおすすめします。 

VAI 0 Update について詳しくは、「本機をセットアップする」内 
r 重要情報を自動的に入手する」 （54 ぺージ)をご覧ください。 
VAI 0 Update び搭載されていないモデルをお使いの場合は、 
VAJO カスタマーリンクホームぺージ ( http :// vcl . vaiasony . 
cojp /) からお客様び選おされたモデルに該当するアップデート 
プ□グラムをダウン□ー ドし、インス I -ールしてください。 

また、本機を IJ カバ U した隙には再び VAI 0 Update を実行して 
<ださい。 

本機を使用する準備びできた5、はじめに政下の手順に 
従ってリカバリディスクを作成して<ださい。 

1 @(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 

ラム]- [ VAI0 リカバリセンター]— 
[VAI0 リカバリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウントお御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

のヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要求さ 
れることびあります。 


rvAio リカバリセンター」画面び表示されます。 


も UAI0 リ。パ。。;/々一 
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〇 ..、に ■ K で王，': —^1" 

VAIO リカル Jt ンタ ーB- リ石パ占バ U ディスクの ftg. U 占パ U をホる 
。に占 M をち TT めする‘ソー JL などが面田でき。狂さ: F ブ IJ ケーシヨシです. 
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2 画面左側の[リカバリディスクの作成]を 
クリックしぶ側に表示された！®の關 
リ台]をク U ックずる。 

3 内容をよく読んでか5 [次へ]をクリッ 
クずる。 

ディスクの種類選巧の画面び表示されます。 

4使用ずるディスクを選択ずる。 

の ヒント） 

画面下部のチェックボックスにチェックを付けると J 」 
カバ U ディスクの作成完了後に、ディスクび正しく作成 
されたかどラかの確認を巧います。チェックを付けるこ 
とをおすすめします。（チェックを付けない場合に比べ 
て処理に時間びかかります。） 


G [次へ]をクリックずる。 

(2i>D 

が付けドライブなど複数のディスクドライブび接続さ 
れている場合は、ドライブの選択画面び表示されます。 
使巧するドライブを選択して[次へ]をク U ックしてく 
ださい。 

未使用ディスクの挿入を促す;ッセージび表示 
されます。 

6選択した種類のディスクをドライブに 
挿入し、 [0 K ] をクリックずる。 

U カバ U ディスクの作成び始まり、現在の作成状 
況び表示されます。 

画面の指示に従って操作してください。 

fiiiS 就 

• U カバ U ディスクの作成状況は、更新されるまでしば 
ら < 時間びかかる場合びあります。 

• U カバ IJ ディスクの作成中には、ドライブのイジェク 
トボタンを押さないで<ださい。 

ディスクへの書去込みび完了すると、ディスクび 
ドライブ占、6自動的に出てさます。 


7ディスク作成完了のメッセージび表示 
されるので、画面の指おに従って、ディ 
スク名を油性のフエルトペンなどで 
ディスクのレーベル面(データび記録さ 
れていない風に書き込み、 [0 口をク 
リックずる。 

ディスクのレーベル面に文字を書くときは、油性のフエ 
ルトペンなどをお使いください。ボールペンなど鋭利な 
ちので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。 
すべての U カバ U ディスクを 作成す るまで 手順6、 
7を繰り返します。 

U カバ U ディスクの作成び完了すると;ッセー 
ジび表示されます。 


3 [完了]をクリックずる。 

これで I 」カバリディスクの作成は終了です。 
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「バックアップと復元セン 

ター」亩提ラ 

「バックアップと復元センタ-」について 

「バックアップと復元センター」を使ラと、データのバッ 
クアップやノ くックアップデータの復元、復元ポイントの 
設定をすることびでをます。 

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。 

1 ©(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 
ラム]- [ VAIO リカバリセンター]— 
[ VAIO リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 

の •ヒント） 

管理者権限を持つユーザーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ボさ 
れることびあります。 

rvAio U カバ U センター」画面び表示されます。 

2 画面左側の [ Windows バックアップと 
復元]をクリックし、ち側に表示された 
画面の[開始]をクリックずる。 

「バックアツプと復元センター」画面び表示され 
ます。 


ファイルをバックアップするには 

初めてファイルをバックアップする場合は、下記の手順 
でバックアップデータの保を先や作成するファイルの種 
類、スケジュールの設定などを行います。 

1 「バックアップと復元センター」を起動 
ずる。 

2 [ファイルのバックアップ]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「ファイルのバックアップ」画面び表示されます。 

(ご ヒント） 

「ファイルのバックアップ」画面び表示されない場合は、 
デスクトップ画面右下の通知領域に表おされる[ファイ 
ルバックアップを実行中です]といラメッセージをク 
IJ ックして < ださい。 

) バックアップデータの保存巧を選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

の ヒント） 

バックアップデータの保存先は、切下の4種類から選択 
します。 

• 外付け八ードディスクドライプ(推契） 

• CD または DVD 

• C : ドライプ！;(がのドライプ* 

• ネットワーク上 

* 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティシヨ 
ン ( C : ドライブ)のみになっています。。ドライブの 
ノ くーティシヨンサイズを蜜更して新しく別のパー 
ティシ ヨンを作成してください。 （111 ページ） 

ただし、万一八ードディスクび故障した場合ドライプ 
のデータは失われるので注意してください。 
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5 [設定を保存しバックアップを開始]を 
クリックずる。 

バックアップび開始されます。 

巧ヒント） 

スケジュールを設定すると設定した曰時で自動的に 
ファイルをバックアップすることびで去ます。必要に応 
じてスケジュールを設定してください。 

スケジュールを設定しない場合は、表示された状 
態のまま[設定を保存しバックアップを開始]を 
クリックし、次の手順に進んでくださし、。 

6 r バックアップと復元センタ ー J 画面で 
「ファイルのバックアップ J の下にある 
[設定の変更]をクリックずる。 


7 「自動バックアップは現在有効になって 

いまず。 J のち側にある[無効にずる]を 
クリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をク I 」ックしてくださし、。 

これで自動バックアップの機能び無効になります。バッ 
クアップの巧を先と作成するファイルの種類の設定はそ 
のまま保持されています。 

1；(降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの 
バックアップ]をク U ックするだけでバックアップする 
ことびでさます。 

titfS 就 

• 本機に搭載されている一部のソフトウエアで管理している曲 
や画像-情報などのデータは、 r バックアップと復元センター」 
ではバックアップでさない場合びあります。ソフトウエアに 
専用の J くックアップツールび用意されている場合は、ヘルプ 
を参照してご使用 < ださい。 

• データを暗号化している場合は、解除してからバックアップ 
して < ださい。 


バックアツプか5データを復元するには 


1 r バックアップと復元センター J を起動 
ずる。 


2 [ファイルの復元]をクリックずる。 

「ファイルの復元」画面び表示されまず。 


3 *¥ 斤バックアップにあるファイ J レ]また 
は[古い/ <1ックアップにあるファイル]を 
還只し、じ夕へ]をクリックずる。 

[ちいバックアップにあるファイル]を選巧した 
場合は、表おされた画面の「曰付と時刻」欄か5復 
元したいバックアップファイルの日付を還択し 
て、[巧へ]をク IJ ックしてください。 

A 復元ずるバックアップデータを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

一覧にデータび表示されていない場合は、[ファ 
イルの追加]や[フォルダの追加]をク IJ ックして 
表おされた画面占、5バックアップデータを選巧 
し、[追力日]をク IJ ックしてください。 

復元ずるバックアップデータの保巧巧 
を選択し、[復元の開始]をクリックずる。 


6 「ファイルは正常に復元されました。 J と 
表示された5、[完了]をクリックずる。 

システムの復元ポイントを作成するには 

システムの復元とは 

新しいソフトウェアをインストールしたり 、 Windows 
の設定を変更した0すると、本機の調子び悪 < なる(反応 
び遅くなる、ソフトウェアび起動しなくなる）場合びあり 
ます。 

そのよラな作業をする前に復元ポイントを設定しておく 
と、本機の調子び悪くなった場合に元に戻すことびでさ 
ます。 


依)::ント） 

復元ポイントは自動的に作成されますび、手動で作成することわ 
でをます。 

ソフトウエアやドライバをインス I -ールすると去は、念のためイ 
ンストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおす 
すめします。 



システムの復元ポイントを手動で作成する 

1 r バックアップと復元センター J を起動 
ずる。 


2 画面左側の r タスク」か5[復元ポイント 
の作成または設定の変国をクリックず 
る。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をクリックしてください。 
「システムのプ□パティ」画面び表示されます。 

ス[システムの保護]タブをクリックずる。 


4 「自動復元ポイント J で復元ポイントを 
作成したいドライブのチェックボック 
スにチェックを付け、[作成]をクリック 
ずる。 

復元ポイントの作成画面び表示されます。 

5復元ポイントを識別ずるための説明を 
入力し、[作成]をクリツクずる。 


6 r 復元ポイントは正常に作成されまし 
た。 J と表示された5、[〇のをクリック 
ずる。 

「自動復元ポイント」の r 最新の復元ポイント」の 
曰時び更新されます。 


システムの復元ポイントか！5復元するには 

rSonicStage 」 ソフトウエアを使用している場合、大切な曲デー 
夕の消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ 
rSonicStage バックアップツール」を使って曲データをバック 
アップして<ださい。 

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合 
び生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてび 
再生でさな < なる場合びあります。 

システムの復元をしたあとに rSonicStage バックアップツー 
ル」で曲データを復元することで、保存した曲データび再生でき 
るよラになります。 

rSonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しく 
は、 rSonicStage 」 ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 

□ Windows び起動ずる場 S ホ 

1 「バックアップと復元センター」を起動 

ずる。 


2 画面左側の r タスク」か6 [システムの復 
元を使って Windows を復]をク U ッ 
クずる。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続;て!をクリックしてください。 
「システムの復元」画面び表示されます。 



ス[次へ]をクリックずる。 
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復元させたい日時の復元ポイントを選 
択して、[次へ]をクリックずる。 


復元するディスクの確認画面び表示されます。 


巧; I ) ントの至更 P 目 I 脚3円りれがん。の巧 S モにちすこ执で巧す。 


ほ田？る g 元ポイン巧ウわりしてから.防 A] S 如')りしてけない， ドの J 谢ち;ちで’巧完か Tj 巧 J 抓■王す力り 


国 


巧在の9イム y- ン GMT •扣〇 


n 挂迪日撕 IK 日ろ11 けいる 语元ボ イン 巧责 ; s する®) 


内容をよく確認して[次へ]をクリック 
ずる。 


□ Windows び起動しない場 S ホ 

1 本機の電源び入つている状態で、ドライ 

ブにリカパリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「 Windows プートマネージャ」画面び表示されまず。 

がヒント） 

な下の手順で6行えます。 

① 本機の電源を入れる。 

② VA のの□ゴマークび表をされた 6 F 8 キーを 
巧す。 

③ 「詳細ブートオプション」画面び表示されるの 
で、一番上の「コンピュータの修復」び逞択さ 
れていることを®認して、 Enter キーを巧ず。 

④ 手順3に進む。 


復元ポイントの®認画面び表示されます。 



内容をよく確認して院了]をクリック 
ずる。 

確認画面が表示されるので、[はい]をク 
リックずる。 

システムの復元び行われ、本機び再起動します。 


完了画面び表示されるので、[閉じる]を 
クリックずる。 


2 矢印キーで 「Windows 回復環境 

(Windows RE) J を選択し、 Enter キー 
を押ず。 


スキーボードレイアウトを選択し、[次 
へ]をクリツクずる。 

の‘ヒント） 

F 8 キーから起動した場合は、管理者権限のユーヴー名と 
パスワードを入力し、手順5へ進んでください。 


A オペレーティングシステムを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 

货‘ヒント） 

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした 
後に変更されたファイルについては、 VAIO データレス 
キューツールを使ってバックアップしてくださし、。 （108 
ぺージ ） 


5 [システムの復元]をクリックずる。 

「システムの復元」画面び表示されます。 

し分降、 「 Windows び起動する場合は」の手順3〜8 
に従って操作してください。 





ソフトウエアやドライバを復元ずるには 

本機にプ U インス I -ールされているソフトウエアやドラ 
イバび正常に動かな < なった場合に、正常な状態に戻す 
ことびでさます。 


就 

• ソフトウエアやドライバによっては、復元できないものもあ 
ります。 

• お使いの環境によっては「ソフトウエアの再インス I ル」を 
行ってち、正背に費]作しない場合びあります。また、再インス 
トールする前に作成したデータび削除されてしまラ可能性び 
あ0ます。 

• 復元する前にプログラムの削除を巧ってください。正常に復 
元でをない場合びあります。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプ□グ 
ラム]- [ VAIO リカバリセンター]— 
[ VAIO リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 


巧ヒント） 

管理者権限を持つユーザーとして□グオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ボさ 
れることびあります。 

rvAio リカバ U センター」画面び表示されます。 


ス [ Windows バックアップと復元」や 
rvAio 八ードウエア該断ツール」をず 
でに実行済みの場合は、[スキップ]を選 
択し、[次へ]をクリックずる。 

4内容をよく読み、[次へ]をクリックずる。 


5 


復元したいソフトウェアまたはドライ 
!(のチェックボックスをクリックして 
チェックし、[次へ]をクリックずる。 

L ツ降、画面の指示に従って操作して<ださい。 


2 画面左側の[ソフトウエアの再インス 
I — ル]をクリックし、ち側に表示され 
た画面の[開始]をクリックずる。 
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u カバ u (再セットアップ) 


本機の動作び不安定になったり、反応び遅くなったりした場合は、政下のような原因び考え5れます。 
• コンピュータウイルスに感染した 
• Windows の設定を変更した 

• 本機で動作の保証びされていないソフトウエアやドライバをインス I -ールした 
このよラな場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。 


本機の調子び悪くなったときは 

Wind OWS が起動する場含 

Windows び起動しない場合は 「Windows び起動しない場合」をご覧くださし''。（103ぺージ) 


刮厦1 

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。 (95 ページ) 


刮頃2 

必要なファイルのバックアップをとる。 （97 ベージ) 


手順 3 

W 下のいずれかを実行してみる。 

• システムの復元をする。 （99 ページ） 

本機の調子び悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。 

• ソフトウエアやドライバをインス I -ール媛に本機の調子び悪くなった場合は、インス I -ールした 
ソフトウエアやドライバをアンインス I ルする。 

• 本機にプ U インス I ルされているソフトウエアやドライバび正常に働かなくなった場合は、そ 
れらを再インス I -ールする。（101ページ） 


手順4 

それでも本機の調子び悪い場 S ホ、 「Windows か6リカバリずるには」 （105 ぺージ)の手順に従って 
リカパリずる。 


リカバ U すると、 A — ドディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。 
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それでも Windows び起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要びあります。 


ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合、 CD や DVD を使巧するには別売りのが付けドライプび必要となります。接続のしかた 
や使いかたについて詳し<は、外付けドライプに付属の取扱説明書をご覧<ださい。 








手順1 

システムの復元をずる。 （99 ぺージ） 

本機の調子び悪 < なる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてくださし、。 


Windows が起動しない場を 

Windows び起動しないときは、次の流れに従って操作します。 


みレ〇お 
が KHO ム ^ A 


ム—ち.4 • K : 山—.4 

\せか：？お C 旧 陛刪 W 巧\をがお舶 


iari 猎が是呈】 

摧蠻 RYiaH 



むミ/\綿製 


■ 



皆 zj . 


103 








リカパリする 

リカ八リとは 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻 
すことを ru カバ U 」 といいます。 

なのよラなことび原因で本機の動作び不安定になったと 
をにリカバリを行います。 

• コンピュータウイルスに感染し、本機び起動できなく 
なった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 

本纖ま、リカバリディスクを使用しなくても、八ードディ 

スクの U カバ U 領域からリカバリすることびでをます。 

リカバリ領域とは 

リヵ J の領域とは、 U カバリを行うために必要なデータ 
びおさめられている八ードディスク内の領域のことです。 
通常のご使巧では U カバリ領域のデータび失われること 
はありません。しかし、八ードディスクの領域を操作す 
るよラな特殊な市販のソフトウエアをご使用にな0 、 U 
カノの領域のノ くーティシヨン情報を変更されますと、 

八ードディスクの U カバリ領域か 5 U カバリでをなくな 
る場合びあります。 

リカバリの種類 

U カバ U 方法を次の2種類か5選択することびでをます。 
通常は、 rc ドライブの U カバ U 」 を行ラことをおすすめ 
します。 

□ C ドライブのリカバリ 

C : ドライブにあるすベてのデータを削除した上で、お買 
い上げ時の状態に戻します。 



C : ドライブのみデータび削除されます。 

リカ J く U 領域や、追加で作成したノ f ーティシヨンのデー 
夕は削除されません。 


□ お買い上げ時の状態にリカバリ 

八ードディスク上のすべてのドライブを削除し、パー 
ティシヨンの構成を U カノ く U 領域も含めてお買い上げ時 
の状態に戻します。また、パーティションサイズを変更 
したい場合もこち5を選択してください。 



八ードディスク上にあるすベてのデータび削除されます。 

• U カバ U で復元でをるのは、本機に標準で付属されているソ 
フトウエアのみです(一部のソフトウエアを除く）。ご自分で 
インス I -ールしたソフトウエアや作成したデータを復元する 
ことはでさません。また、 Windows だけを復元することをで 
き■ません。 

付属ソフトウエアの一部においては、アプリケーション単独 
でアンインス1-ールやインス I -ールび行えるちのをあります。 
ただし、このよラな操作を行った場合の動作確認は行ってお 
りません。 

• パーティションを操作する一部のプ□グラムをインス I -ールす 
ると、八ードディスクの U カバリ領域を使って U カバリしたり、 

U カバ U ディスクの■(ち成び行えなくなることびあります。 

そのよラな場合に備えて、本機を使巧する準備びでをたらす 
ぐに U カバ IJ ディスクを作成してください。 （95 ページ） 

リカバリ前に確認してください 

• 本機を U カバリした場合、それ前に八ードディスク 
上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカ 
バ I 」する前に、大切なデータは必ずバックアップを 
とってください。 

• 電源外のすべての周辺機器をはずしてか5、作業を 
巧って<ださい。 U カバ U に外付けドライブび必要な 
場合は、ドライブを接続して<ださし、。 

周辺機器は、リカバリび終わったあとに再び接続して 
<ださい。 

• ご自分で変更された設定は、 U カバ U 後はすべてお買 
し化げ時の設定に戻ります。リカバリ後に、わラー度 
設定し直してください。 

• リカバ U する隙は、必ず最後までリカバ I 」を巧ってく 
ださい。リカバリび完了していない状態で本機を使用 
した場合、本機の動作び不安定になる場合びあります。 

• パスワードを登録している場合、パスワードを忘れる 
と U カバ U びでをなくなる場合びあります。パスワー 
ドは必ず モを取るなどして、忘れないよラにしてく 
ださい。万ーパスワードを忘れて U カバ U でさなく 
なったときは、修理馆慣)び必要となります。 VAI 0 力 
スタマー U ンクにご連絡ください。 
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著作権保護されている音楽データなどをバック 
アップずる際のご注意 

著作権保護されているデータ （「 SonicStage 」 ソフトウェ 
アなどで取り込んだ音楽データや、ワンセグデータ、デジ 
タル放送のデータなど）をバックアップするために、これ 
5のデータを取0込んだ時に使巧したソフトウ王アの専 
用バックアップツールび巧意されている場合びあります。 
(例： rSonicStage バックアップツール」など） 

本機を U カバ U する場合、これらのデータはあ5かじめ 
専用バックアップツールを使ってバックアップしてくだ 
さい。 

専用バックアップツールをお使いにな5ずに、本機を U 
カバ U し、データを復元してち、著作権保護されている 
データは復元でさない場合びありますのでごを意くださ 
い。 

Windows か！5リカバリするには 

Windows から U カバ U するには、政下の手順で操作し 
ます。 

Windows び起動しない場合には 「 Windows び起動しな 
い状態でリカバ U するには」 （106 ページ)をご覧くださ 
い。 

就 

ドライブにディスクび入っている場合は、すべて取り出してから 
U (下の手順で操作してください。 

1 曾（スタート)ボタンー[ずべてのプロ 
グラム]- [ VAI 0 リカバリセンター]— 
[ VAI 0 リカパリセンター]をクリック 
ずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場 
合は、[続行]をク U ックしてください。 

(ごヒント） 

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 
場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを要ボさ 
れることびあります。 


rvAio リカバリセンター」画面び表示されます。 



(実際の画面とは異なる場合びあります。） 


2画面左側のにドライブのリカバリ]を 
クリックし、ち側に表示された画面の 
[開始]をクリックずる。 



依 k ント） 

• じドライプじ(列にご自分で新しくドライプを■(ち成し 
ている場合など、じドライブ政がに保存されている 
データは鶏ります。(111ページ） 

• [お買い上げ時の状態に U カバ U ] を選択すると、 
Windows びインストールされている八ードディスク 
のデータをすべて消去し、本機の八ードディスクをお 
買い上げ時の状態に戻します。ノくーティションの構 
成を元に戻したい場合に選択してください。 

*3 [ Windows バックアップと復元」や 

rvAio /V- ドウ王ア該断ツール」など 
をずでに実行済みの場合は、[スキップ] 
を選択し、[次へ]をクリックずる。 

警告画面び表示されます。 

(ごヒント） 

[お買い上げ時の状態にリカバ1」]を選択した場合は、リ 
カバ U ディスクの作成を警告する画面び表示されます。 
IJ カバ U ディスクを作成していない場合は、画面の指示 
にがって、事前に U カバ U ディスクを作成してくださし、。 
すでに作成済みの場合は、[スキッスを選択し、[なへ] 
をク1」ックしてください。 

その後、画面の指示にがってパーティションの設定を 
巧って < ださい。 

4内容をよく読んでから、岡意しまず]の 
チェックボックスをクリックして 
チェックし、 u 开巧台]をクリックずる。 

確認画面び表示されまず。 
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5 


[はしリをクリックずる。 

「 Windows のリカバリ中」画面び表示され、リカ 
バリ作業び自動的に開始されます。 

の ヒント） 

• U カバ IJ 作業には、お使いの機種によっては数時間か 
かることびあ0ます。 

• Windows び起動しないが態で U カバ IJ している場合 
は、しばらくするとディスクびドライプから自動的に 
出てをます。 

画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ替え 
を行ってください。 

6 r 完了をクリックしてプ□グラムを終了 
してください」と表示された5院了]を 
クリックずる。 

本機び数回再起動した棲、 「 Windows のセット 
アップ」画面び表示されます。 

「 Windows のセットアッス画面び表示されるまでにし 
ばら<時間びかかります。そのままお待ち<ださい。途 
中で電源を切るなどの操作を行ラと、本機の故障の原因 
となります。 

7 「本機をセットアップずる J 内 
「Windows を準備ずる J (42 ぺージ)の 
手順に従って、 Windows のセットアッ 
プを行ラ。 

これでシステムの IJ カバ IJ び完了しました。 
Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office Professional 2007 
プリインス I -ールモデルをお使いの場合は引さ続 
さ、次の画面び表示されます。画面の指示に従つ 
て操作して < ださい。 



was 就 

• Windows のセットアップで作成したユーヴーアカウ 
ントで□グオンしていることを確認してください。 

• 日 ffice は切下の手順でインストールします。 

の Office Personal 2007 CD または Office 
Professional 2007 CD をドライブに入れる。 

③表示される「自動再生」の画面で [ SETUP.EXE 
の実行]をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
場合は、[続行]をクリックしてください。 

感画面の指示に従って進み、「インス I -ールの種 
類を選択してください」画面び表示された5、 
[ユーヴー設定]をクリックする。 

[Microsoft Office プ□グラムの実行方法を 
設定してください」画面び表示されます。 

@ 「 MicrosoftOffice 」 の左側にあるアイコンを 
クリックし、表示されたメニューか5 [マイコ 
ンピュータか5すべて実行]をクリックする。 

(D [今すぐインス!-ール]をクリックする。 

インス I -ールび開始されます。 

感インス I ルび完了したら、[閉じる]をク 
U ックする。 

@ Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007プリインス I -ールモデルをお使いの場合 
は 、 Office Personal 2007のインス I ル完 
了後ドライブか5ディスクを取り出し、イン 
ス I -ール開始画面の [0 K ] をクリックする。 
引き続き、画面の指示に従しの ffice 
PowerPoint 2007 CD をドライブに入れ、上 
記の手順®から®と同じ手順でインス I ル 
して < ださい。 

リカバ U び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださし、。 

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バッ 
クアップか5データを復元するには」 （98 ぺージ)をご覧 
<ださい。 

Windows が起動しないげ態でリカバリ 
ずるには 

Windows び起動しない状態でリカバリするには、料下 
の2種類の方法びあ0ます。 

• U カバ U ディスクを使って U カバ U する 

リカバ U 領域のデータを破損または削除してしまって 
いる場合に、リカバ U ディスクを使ってリカバリする 
ことびできます。ただし、リカバリ領域からリカバリ 
するよ0わ時間びかかります。 

• リカバ U 領域か 5 U カバ U する 
八ードディスクの U カバ U 領域からリカバリするため、 
U カバ U ディスクを使ラよ0も速く U カバ U すること 
びでさます。 


106 




リカバリディスクを使ってリカバリずるには 

1 本機の電源び入っている状態で、ドライ 

ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「 Windows プートマネージャ」画面び表示されまず。 


2 矢印キーで rvAio リカバリセンタ ー J 
を選択し、 Enter キーを押ず。 

しば6くすると rVA の IJ カバ IJ センター」画面び 
表示されます。 

3画面左側のにドライブのリカバリ]ま 
たは[お買い上げ時の状態にリカバリ] 
をクリックし、ち側に表示された画面の 
[開 S 台]をクリックずる。 

U 巧、表おされに画面のおおに従って操作してく 
ださい。 

(ご ヒント） 

• バックアップしたいデータびある場合は、 [ VAIO 子一 
タレスキューツール]をク U ックし、バックアップし 
て < ださい。 （10 弓ページ） 

• [ VAI 0 A - ドウエア診断ツール]をク U ックすると、 

U カバリを行う前に八ードウエアに PU 、 メモ I 」、八一 
ドディスクドライブ)の検査を行うことびでをます。 
詳しくは、 rvA に電子マニュアル」をご覧ください。 
([ソフトウエアの使いかた]-[ソフト紹介/問い合 
わせ先]—[付属ソフトウエアのご紹介と問い合わせ 
先]- [ VAIO 八ードウエア診断ツール]をク U ックす 
る。） 

Windows の U カバリび完了すると、本機び敎回 
再起動した後、 「 Windows のセットアップ」画面 
び表示されます。 

■HtfS 就 

「 Windows のセットアッス画面び表示されるまでにし 
ばらく時間びかかります。そのままお待ちください。途 
中で電源を切るなどの操作を行ラと、本機の故障の原因 
となります。 


4 r 本機をセットアップずる J 内 

rWi ndows を準備ずる J (42 ぺージ)の 
手順に従って、 Windows のセットアッ 
プを行ラ。 

これでシステムの IJ カバ IJ び完了しました。 
Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007または Office Professional 2007 
プ I 」インス I -ールモデルをお使いの場合は引さ続 
さ、次の画面び表示されます。画面の指示に従っ 
て操作して < ださい。 

焉 T ソフトゥェァか f ンスロ 

リカバリを SE 了するために，曰イスクカ、百 W 下のソフトウエア5イシストー 
ルします • 


【巧へ]をクリックしてインストール$扫》してく巧さし、. 

インストー化巧巧ねなし'«をは[キでン亡ル]をク y ックして < ださい. 

[ < g る巧） I 巧べ N い I しキでシ ir ル，1 


就 

• Windows のセットアップで作成したユーヴーアカウ 
ントで□グオンしていることを確認してください。 

• 日 ffice は切下の手順でインス!ルします。 

@ Office Personal 2007 CD または Office 
Professional 2007 CD をドライブに入れる。 

@表示される「自動再生」の画面で BETUREXE 
の実行]をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
場合は、[続行]をクリックしてください。 

® 画面の指示に従って進み、「インス I -ールの種 
類を選択してください」画面び表示された5、 
[ユーヴー設定]をク U ックする。 

「Microsoft Office プ□グラムの実行方法を 
設定して < ださい」画面び表示されます。 

@ 「 MicrosoftOffice 」 の左側にあるアイコンを 
ク U ックし、表示された^ニューから[マイコ 
ンピュータか5すべて実行]をク U ックする。 

感 [今すぐインス I ル]をク U ックする。 

インス I -ールび開始されます。 

⑥インス I ルび完了したら、隔じる]をク 
リックする。 

③ Office Personal 2007 with PowerPoint 
2007プリインス I -ールモデルをお使いの場合 
は 、 Office Personal 2007のインス I ル完 
了後ドライブか5ディスクを取り出し、イン 
ス I -ール開始画面の [0 K ] をク U ックする。 

弓 I さ続さ、画面の指示に従い Office 
PowerPoint 2007 CD をドライブに入れ、上 
記の手順®か日⑥と同じ手順でインス I ル 
してくださし、。 
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U カバ U び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださい。 

VAIO データレスキ ュー ツールでバックアップしたファ 
イルの復元について詳しくは、 rvAio データレスキュー 
ツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧く 
ださい。 （109 ページ） 

リカパリ領域か S リカパリずるには 


1 本機の電源を入れる。 


2 VAI0 の□ゴマークび表示された 5F10 
キーを押ず。 

「Edit Boot Options 」 画面び表示された場合は、 
Enter キーを押して < ださい。 

降、 U カノのディスクを使った U カバ I 」の手順 
3か5の操作と同様です。 

U カバ U び完了した5、バックアップデータの復元をし 
て < ださし、。 

VAI 0 データレスキ ュー ツールでバックアップしたファ 
イルの復元について詳しくは、 rVAIO データレスキュー 
ツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧く 
ださい。 （109 ページ） 


VAI 0 データレ スキ ュー 
ツールを使ってバックアッ 
プする 

VAI0 データレスキューツールとは 

VAI 0 データレスキューツールは、 Windows び起動しな 

くなった場合にも、データのバックアップびできるツー 

ルです。 

データのレスキュー方法には UTF の2種類びあ0ます。 

• かんたんデータレスキュー 
A - ドディスク上のレスキュー可能なデータをすべて 
レスキューし、外付け八ードディスクに保をします。 

• カスタムデータレスキュー 
指定したファイルのみをレスキューし、八ードディス 
クや U ムーノ（ブルメディア 、 CD / DVD などのディス 
クに保をします。 

VAI0 データレスキューツール 使用時のご注意 

• レスキューデータの保管-管理には十分ミ主意して<だ 
さい。 

• VAI 0 データレスキューツールは、八ードディスク上 
のすベてのデータのノ くックアップを保障するものでは 
ありません。データの損失について弊社は一切の責任 
を負いかねますのであ5かじめご了承 < ださし、。 

•八ードディスクの暗号化機能を使用している場合は、 
暗号化機能を解除して使用して<ださい。 

• VAI 0 データレスキューツールを 使用す る 場合は、必 
ず電源に接続して使用してください。 
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レスキュー(バックアップ)するには 

尉 

• 列•付け八ードディスクドライプや CD / DVD ドライブでデー 
夕をレス キュー する場合は、 VAIO データレス キューツー ルを 
起動する前にドライブを接続してください。 

• レスキューデータを CD や DVD に保存する場合は、あらかじめ 
フオーマツトされているディスクを使巧してください。 


1 本機の電源び入っているげ態で、ドライ 
ブにリカパリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

[ Windows ブートマネージャ」画面び表示されま 
す。 

の-ヒント） 

切下の手順でも巧えます。 

©本機の電源を入れる。 

③ VAIO の日コ‘マークび表示されたら F 10 キーを 
押す。 

「Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 Enter キーを押してください。 

感手順3に進む。 

2 矢印キーで rvAio リカバリセンタ ー J 
を選択し、 Enter キーを押ず。 

しば S くすると rvA の IJ カバ IJ センター」画面び 
表示されます。 

3 画面左側の [VAIO データレスキュー 
ツール]をクリックし、ち側に表示され 
た画面の[開始]をクリックずる。 

U 降、表おされる画面の指示に従って操作して< 
ださい。 

(ごヒント） 

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、 
データの保存先としてが付け八ードディスクを選択することを 
おすすめします。 


• VAIO データレスキューツールを使用中に 64 時間び経過する 
と、自動的に書を込みび中断され、本機び再起動します。 

中斷された作業を再開するには、再起動禮再び上記の手順2か 
ら3の操作を行い、[中断した作業を再開する]チェックボック 
スにチェックを付けて、[次へ]をク U ックしてください。 

• 外•付け A —ドディスクドライブや CD/DVD ドライブは、デー 
夕のレスキューび完了するまで取りはずさないでください。 

• "メモリースティック"や SD メモ U - 力ード、フラッシュ ><モ 
U などのメディアにデータを保をする場合、ドライバの読み 
込みび必要になります。ドライバは U カバ U ディスクの 
rvAio 」 フオルダに保存されています。データの保存先の選択 
画面で[ドライバのインス I ル]をクリックし、ドライバの 
読み込みを行って< ださい。 

• データをレスキューした場合、選択されたデータの保を先に 
よって、ファイルび分割されたり U ネームされている場合び 
あるので、 VAIO データレスキューツールを使ってバックアッ 
プしたデータは、 VAIO データ U ストアツールを使って復元し 
て < ださい。 

• VAIO データレスキューツールでは、データのなを先として 
DVD-R DL はお使いになれません。 

• 外•付け八ードディスクドライプや CD/DVD ドライプは USB 
またはし LINK 接続のちのをお使い < ださい。 


復元ずるには 

レスキューデータを復元するには VAIO データリストア 
ツールを使います。 

VAIO データ U ストアツールとレスキューデータの復元 
方法について詳しくは 、 VAIO データ U ストアツールの 
ヘルプをご覧ください。 

1 © (スタート)ボタンー[ずべてのプ〇 

グラム]- [VAIO データ リストア ツー 
ル]をクリックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合 

は、[続 t て!をク U ックしてください。 

fVAIO データリストアツール」画面び表示されます。 
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2 内容を確認した！5、[次へ]をクリックする。 

レスキューデータの検索画面び表示されます。 

^ レスキューデータの 検索巧を選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

レスキューデータび検索されます。 

4 表示された 一覧 か5復元ずるデータを 
選択し、[次へ]をクリックずる。 

のヒント） 

[内容の確認]をク U ックすると、選択しているデータに 
含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することび 
でをます。 

写復元巧のフォルダを確認し、[次へ]をク 
リックずる。 

「復元方法の選択」画面び表示されます。 


6復元方法を選択して[次へ]をクリック 
ずる。 

復元方法には下の2種類びあります。 

• おまかせリストア 

^ールデータや又書データな ど、 データの種類 
を選択して、まとめて復元します。 

• ファイルを指定してリストア 
ファイルを個別に指定して復元します。 

7手順に従って進み、[開始]をクリックする。 

復元作業び開始されます。 

作業び完了すると、完了画面び表示されます。 


8続けて別の レスキュー データの復元を 
ずるには[最初の画面に戻る]を、復元を 
終了ずるには[終了]をクリックずる。 

rson に Stage 」 ソフトウエアで取り込んだ音楽ファイルや、ワン 
セグデータ、デジタル放送のデータなど、善作権保護されている 
データを復元するには、そのデータを取り込んだと去に使用した 
ソフトウエアの専巧バックアップツールをお使い<ださい。専 
用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護さ 
れているデータの動作保障はいたしません。 

(ごヒント） 

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 
使いください。 


Windows メールをバックアップする/ 
復元するには 

ここでは VA のデータレスキユーツールの使用例として、 
Windows メールのメールデータのバックアップと復元 
方法を紹介します。 

Windows メールのメールデータをバックアップ 
ずる 

1 VAIO データレスキ ューツー ルを起動 
させる。 （109 ページ） 


2 画面の指おに従って、 r レスキューデー 
夕の選択 J 画面まで進む。 

(ごヒント） 

データレスキュー方法は、 r カスタムデータレスキュー」 
を選んで < ださい。 

3 [Users]- [VAIO (ユーザー名)]- 
[AppDa ね]- [ Local] - [Microsoft] 
— [Windows Mail] をクリックし、 
[Local Folders] チェックボックスをク 
U ックしてチェックずる。 

4 [次へ]をクリックずる。 

し如き、画面の指示に従ってノ くックアップしてくだ 
さい。 
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Windows メールのノいックアップを復元ずる 


1 曾(スタート)ボタンー[ずべて①プ□グ 
ラム]- [Windows メール]をクリック 
ずる。 

Windows —ルび起動します。 

X —ルアカウントの設定をしていない場合は、設 
定してください。 


2 [ファイル]—[インポート]—[メッセー 
ジ]をクリックずる。 

「プ□グラムの選択」画面び表示されます。 


3 「インポート元の電子メールのお式を選 
択してください J から、 [Microsoft 
Windows メール 7] を選択し、[次へ] 
をクリックずる。 

「方ッセージの場所」画面び表示されます。 


4 [参照]をクリックして表示された画面 
で、電子メールのデータび保巧されてい 
るフオルダを選択して[フオルダの選 
択]をクリックし、[次へ]をクリックず 
る。 

「フオルダの選択」画面び表示されます。 

巧‘ヒント） 

VAIO データレスキューツールでメールデータを バック 
アップしていた場合は、[参勵 を クリックして [Local 
Folders ] を 選択してください。 


5 [ずべてのフオルタ’]を選んでクリック 

し、[次へ]をクリックずる。 

「インポートの完了」画面び表示されます。 


6 [完了]をクリックずる。 

[Windows ール」画面の左側に「インポートさ 
れたフオルダ」び作成されるので、フォルダ内の 
メールを元の状態に振り分けてください。 


ノ \:—ティションサイズの変更 

パーティションサイズの変更について 

ノてーティションとは八ードディスクの領域を分割するこ 
とです。分割することで、1台の八ードディスクび複数 
台の八ードディスクと同じよラに使えるため、ファイル 
や、ソフトウェアの格納場所を分けるといったよラな使 
い分けびでさます。 

本機はお買い上げ時の設定では、1つのノーティション 
にドライブ)のみになっています。別のノくーティション 
( D : ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パー 
テイシヨンサイズを変更して新しく別のノ':—テイシヨン 
を作成してください。 


パーティションを作成する 

ノ ーティションの作成方法には、 UTF の2種類びあります。 

• Windows 上の操作で作成する 
• U カバ U 時に作成する 

MitfS 就 

• U カバ U 時にパーティションを作成する場合は、八ードディ 
スク上にあったファイルはすべて消えてしまいまずのでご注 
意ください。 

• c : ドライプのパーティションサイズを変更してルさくすると、 
ドライプの空を容量び足りず JJ カバ1」ディスクの作成や U 
カバ U などの操作び正背に行われない場合があります。 

□ Windows 上の操作で作成ずる 

1 © (スタート)ボタンー[コント□ール 

パネ J レ]-[システムとメンテナンス]- 
「管理ツール」のレ、 ー ドディスクパー 
ティションの作成とフォーマット]をク 
リックずる。 


「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場 
合は、[続巧^をク U ックしてください。 
「ディスクの管理」画面び表示されます。 
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c： ドライブをちクリックして、[ボ 
U ュームの圧縮]をクリックずる。 

rc ： の圧縮:」画面び表示されます。 



ベーシ》ク (C:l V. 

、WSB ’.•G 己 t-aGB 

: t ン5ィ> 1正耐） 正ちが 

肖 <(〇) 

I クス兀 一5 旧 

,卜づ=イ•ちヨン左7クテ'コとレて 7—3( M } 

ド5イカ巧と,口の正至 ( C )... 

:,-子9■卜巧… 

ボリユ-たの ffiBfX)... 



ボ U ユ-ムめ圧ちか.. 

ポリュームめ 

プ〇 / R イ (" 

〜レプ巾） 


圧縮ずる領域のサイズを設定して、[圧 
縮]をクリックずる。 

「ディスクの管理」画面で、 r ディスク」に r 未割り 
当て」び追加されます。 

贷 •ヒント） 

本機をある程度の期間ご使巧の場合は、 A — ドディスク 
上のデータび分散しているため r 未割り当て」の空を領 
域びルさくなります。その隙は、デフラグすることをお 
すすめします。 （©(スター ト）ボタンー[すべてのプロ 
グラム] 一 [アクセサ U ] — [システムツール] 一 [ディス 
クデフラグツール]をク U ックする。） 


r 未割り当て」をちクリックし、惭しい 
シンプルボリューム]をクリックずる。 


□ リカバリ時にパーティションを作成ずる 


1 本機の電源び入つているげ態で、ドライ 

ブにリカパリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

[ Windows ブートマネージャ」画面び表示されま 
す。 

U カバ U ディスクを作成していない場合は、し处下 
の手順で行ラこともできます。 

の本機の電源を入れる。 

®VAIO の□ゴマークび 表示され たら F 10 キーを 
押す。 

[Edit Boot Options 」 画面び表示された場合 
は、 Enter キーを押してください。 

感手順3に進む。 


2 矢印キーで rvAio リカバリセンター」 
を選択し、 Enter キーを押ず。 

しば5くすると 「VAIO U カバリセンター」画面び 
表示されます。 


3 画面左側の[お買し、上げ時の状態にリカ 
バリ]をクリックし、も側に表示された 
画面の[開始]をクリックずる。 



「新しいシンプルボリュームウイヴード」画面び 
表示されます。 

画面に従ってサイズやドライブ名の設定 
を巧い、ウイザードを完了させる。 

ウイザードを完了させるとフオーマツトび始ま 
り、新しく ノ くーテイシヨンび作成されます。 


4 [スキップ]を選んでクリックし、[次へ] 

をクリックずる。 

表示された画面の指示に従い、パーティションの 
分割設定画面び表示されるまで進んで<ださい。 

(ごヒント） 

「お買い上げ時のノ くーティション設定にしますか？」と 
聞かれた場合は、[パーティション設定を変更]を選んで 
ください。 


5 ド□ップダウンリストから、[数値入力 
(C ドライブと D ドライブに分割ずる)] 
を選択ずる。 


6仁ドライブのサイズを設定して、[次へ] 
を選択ずる。 

L ツ降、表示された画面の指示に従って操作してく 
ださい。 




八ードディスクのデータを 

完全に消去する 

本機では VAIO データ消去ツールを使って八ードディス 
クのデータを完全に消去することびでをます。 

就 

• VAIO データ消去ツールは A — ドディスク上のすべてのデー 
夕を消まします。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合 
のみお使い < ださい。 

• VAIO データ消去ツールを使うには、リカバ U ディスクの作成 
び必要です。 

U カバ IJ ディスクを作成していない場合は J 」 カバリディス 
クを作成してください。の5ページ） 

• VAIO データ消去ツールを使用中に71時間び経過すると自動 
的にコンピュータび再起動します。データの消ま中に71時間 
び経過した場合は、自動的に作業び中断され本機び再起動し 
ます。本機び再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断 
されたところから作業び再開でをます。 

• VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続し 
て使用して < ださい。 


1 必要なファイルをバックアップずる。 

贷•ヒント） 

• Windows び起動する場合は、ファイルのバックアッ 
プを使ってバックアップして < ださい。（弓7ページ） 

• Windows び起動しない場合は、 U カバリディスクか 
ら VAIO データ レスキュー ツールを起動してバック 
アップを行いり09ページ)、バックアップ完了後に 
[終了]をク U ックして本機び再起動したら、手順3へ 
進んでください。 


2 本機の電源び入つている状態で、ドライ 
ブにリカバリディスクを入れて電源を 
切り、再び電源を入れる。 

「 Windows ブートマネージャ」画面び表示されま 
ず。 

ス矢印キーで rvAio リカバリセンタ ーJ 
を選択し、 Enter キーを押ず。 

しば6くすると rVA の IJ カバ IJ センター」画面び 
表示されます。 


内容をよく読んでか5、[次へ]をクリッ 
クずる。 


5制限事項や準備の説明内容をよく読ん 
だら、[次へ]をクリックずる。 


~~ J 内蔵 A— ドディスクー覧か5データ消 
去ずる八ードディスクにチェックをつ 
け、[次へ]をクリックずる。 


8データ①消去方式を選択し、[次へ]をク 
U ックずる。 


〇 データ消去ずる八ードディスクを確認 
し[はい、一覧に表示されている内蔵 
/V- ドディスクのデータを消去しま 
ず。]のチェックボックスをクリックし 
てチェックし、[次へ]をクリックずる。 


10再度、[はい、一覧に表示されている内蔵 
/V- ドディスクのデータを消去しま 
ず。]のチェックボックスをクリックし 
てチェックし、[消去開始]をクリックず 
る。 

八ードディスクのデータの;肖去び開始されます。 

\ \ 消ま終了の確認画面び表示されたら、 
[〇のをクリックずる。 

本機の電源び切れます。 


4 画面左側の [VAIO データ消去ツール] 
をクリックし、ち側に表示された画面の 
[開$台]をクリックずる。 

VA ロデータ消去ツー<1レの説明画面び表示さ打ます。 
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つたとさは/サービス-サポート 


困ったとさは涼おば 

本機操作中に困ったときや、トラブルび発生したとさは、あわてずになのいずれかの方法で解決方法をご確認ください。 
また、メッセージなどび表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書さ留めておいてくださし、。 


1取扱説明書(本書) で調べる ^電子 マニュアルを 調べる 


「よくあるトラブルと解決ち法」をご 
覧ください。 （11 6ページ） 

パソコンび動作しないとをは、まず取扱説明書(本書)を 
ご賣ください。 

パソコンび動作するとさは、取扱説明書(本書)より詳し 
い情報び掲載されている rvAio 電子マニュアル」か日わ 
調べ5れます。 


取扱説明書(本書)より詳しい情報が 
掲載されている rvA に電モマニユア 
ル」をご覧 <ださい。 （138 ページ） 


視るには） 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [VAIO 
電子マニュアル]をク U ックしてください。 


& VIUO 电子マ^:^でル 


八ードウ1アの簡易診断について 

八ードウェアを簡単にチェックするためのソフトウェア 
として、八ードウェア診断ツールびインス I -ールされて 
います。起動するには、©(スタート)ボタン-[すべて 
のプ n グラム] 一 [VAIO リカバ U センター] 一 [VAIO U 
カバリセンター]- [VAIO 八ードウ王ア診断ツール]を 
クリックしてください。 






6 1^/己 ra ンバツ。アップ/り。" U 
C 与田 gsm コなぎ Ct 


VAIO 電子マニュアル 


Iにの二 iWW 口い打 


车ホ.*し C-S い方-，る. 


「 Windows のヘルプとヴポート」を 
ご覧ください。 （139 ページ） 

「 Windows ヘルプとサポートを見る」 （139 ぺージ)をご 
覧< ださい。 


各ソフトウエアのヘルプをご覧くだ 
さい。 （139 ページ） 
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3 ヴポートホームぺージで調べる 電 i 舌で問い合わせる 


r ヴポートホームページで調べる」を 
ご覧ください。 （ 140ページ） 


1〜3のち法でも問題が解ミ夫しない場 
合は、電話でお問い合わせください。 
(144ぺージ） 


http://vd.vaio.sony.co.Jp/ 

インターネットに接続でさるとをは、ヴポートホーム 
ページ ( VAI 0 カスタマー U ンクホームページ)で、トラブ 
ルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報を調べ5 
れます。 


□ バイオの使いかたに関ずるお問い合わせ 

バイオに関ずる使いかたなどのお問い合わせは、 VAI 0 力 
スタマ ー U ンク「使いち相談窓□」で承ります。 

電話番号や営業時間など詳し < は、 r 電話で問い合わせ 
る」 （144 ぺージ)をご覧ください。 


■ I , 麵佛がな妨）〇巧い文午 T * る方* 


快ぶに VAI 0 をましむために！ 

を巧的なメンテナンスのすすめ 



Wndow»Vl»1 ■ コーナーー . 

I WlndowpVI?tt9 Q 


〇,两ベる•トラブル R 巧 
、■ソ タウ VQ— ド 

1 、 •oaAttM/MndowtMM 

宇ぶ•楽レむ •《 い巧 

山 •niy? 卜の■本 «it 

'が〇! 

修坦-その巧サービス 

' 1# •«■»： ついて/ MB 申& 

1 ^モの Cl サービス X =ユー 

1 … SCO 

广一べお向いをわせ 1 

\jBSB »か1州》日<が J 一） 

•"石が 1 

1 


. L 心夕也が-た/- 可 君 


□ ソフトウェアに関するお問い含わせ 

本機に付属のソフトウェアの場合、 r 付属ソフトウ I アの 
お問い合わせ巧 J (1 55ページ)をご覧のラえ、各ソフト 
ウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。 

本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれの 
ソフトウェア;一力一にお問い合わせください。 
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接トラブルと解決方法 


Q&A — 覧 

この説明書に掲載されている Q & A は UTF にな0ます。 

電源/起動 （11 9ページ） 

• 電源び入らない(本機の電源ランプび点灯しないとを） 

• Windows の準備をしようとすると、 r 予期しないエラーび発生しました」といラ方ッセージび表示される 
• 電源を入れると、本機の電源ランプは点好するび、画面に何も表示されなし、 

• 電源び切れない 

• 電源を入れると方ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 
• ドライバをインス!ル、バージョンアップした ^Windows び起動しなくなった 

• Windows び起動しない 

• ス U —プモードに移行でさない 

パスワード （121 ページ） 

• Windows のユーヴーアカウントのパスワードを忘れてしまった 

• パワーオン • パスワード (BIOS セットアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れてしまった 

• Windows Vista のユーヴーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい 

画面/ディスプレイ （1 22ページ） 

• 画面に何を表示されない 
• 画面の色びされいに表示されなし、 

• 画面び固まって、ポインタやウィンドウなどすベてのをのび動かない 
• 画面び暗い 
• 画像び乱れる 

• 画面にドット欠損(輝点-減点)びある 

夕字入力/キーボード （1 24ページ） 

• 文字の入力方法びわか5ない 
• キーボードを押したとお0に又字び入力でをない 
• キーボードび使えない 

• Caps Lock.Num Lk などのキーび有効になっているかどうか知りたい 

マウス （126 ページ） 

• マウスを動かしてもポインタび動かない 
• マウスび使えない 


ノ V — ドディスク （128 ページ） 

• 誤って八ードディスクを初期化してしまった 
• 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 
• ノ V —ドディスクの空を容量を知りたい 
• 八ードディスクか5異音びする 
• リカパ U 領域の容量を知りたい 
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CD / DVD / BD (129 ぺージ） 

• ディスクの読み込み-再生びでさない、ドライブびディスクを認識しない 

インターネツト （129 ページ） 

• インターネツトに接続でさない 
• ワイヤレス LAN び使えない 

地上デジタル放送(テレビチューナー搭載モデル） （130 ページ） 

地上デジタルのアンテナ受信設定びでさない/放送を受信でをない 
地上デジタルび映らない/画像び乱れている 
デジタル放送の映像び映らない 

とさどを映らない/一部のチャンネルび映5ない/画像び乱れる 

チャンネルボタンで選局でさない 

デジタル放送のチャンネルび切り誓わらない 

番組表に表示されるデジタル放送の番組び少ない 

検索をしたとをに表示される番組数び少ない 

音声び出ない/音声びおかしい 

録画予約した番組び録画されない 

メニ ューで 選べない項目びある 

「 B - CAS カードを読み取れません。カードを抜を差ししてち直5ない場合はカスタマーセンターにお問い合わせく 
ださい。」と表示される 

「この番組はコピープ□テクションにより録画できません」と表示される 
録画び途中で終わっている 
予約したのに録画されていない 
(前録画した番組コンテンツびなくなっている 
番組の詳細情報び表示されない 
CM 情報び表示されない 
店舗/商品情報び表示されない 
正常に再生でをない 
再生画面に映像び表示されない 
ダイジェスト再生やカタ□グビューびでさない 
CM 、 店舗、商品の詳細情報をインターネットで検索でさない 

「競合する機能び起動されているため、表示を中止しています。」といラ方ッセージび表示されてしまった 

HDMI 入力機能 ( HDMI 入力機能搭載モデル) （1 34ぺージ） 

• HDMI 機器の画面び表示されなし、 

• ディスプレイ設定メニューで選択でをる項目びかない 

• 音量調節ボタンで音量調節びでさない 
• キーボードやリモコンで音量び調節でさない 
• キーボードで輝度び調節でをない 

• パソコン本体 ( PC ) を表示できない 

• HDMI SELECT ランプび消えない 

• パソコン本体 ( PC ) で HDMI 機器の映像を取り込みたい 

• nj ランプの設定をオフにしているのに点灯する 

• DISPLAY OFF ボタンを押すと、音声び消えてしまう 

• パソコン本体 ( PC ) 表示時に DISPLAY OFF ボタンを押してディスプレイの表示を消してわ、音声び消えない 
• パソコン本体 ( PO の電源を切っている状態、またはスリープの状態で、 HDMI 機器の映像び表示されてしまう 
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が部機器か! 5 の録画 （1 36ぺージ） 

• DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画する方法びわからない 

• HDV 機器か5キャプチャされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 

• HDV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりする 

Fel に a ポート ( Fel に a 対応リーダー/ライター） （136 ページ) 

• Fel に a 機能び使えない 


内蔵カメラ （MCmON EYE )(137 ページ） 

• 内蔵カメラ (MOTION EYE ) を使用中にス U - プモードに移行すると、本機の動作び不安定になる 

エラーメッセージ （1 37ページ） 

電源 投入時の エラー メ ッセージ 

• 電源を入れると;><ッセージび表示され、 Windows び起動でをない 


その他の Q&A 

ここに紹介した外にわをくの Q & A び記載されている rVAIO 電子マニュアル」ちあわせてご覧<ださい。 


©(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]— [ VA に電子マニュアル]をク 
リックする。 


rvAio 電子マニュアル」画面び表示されます。 




[ Q & A 集]をクリックずる。 

表示されたメニューから見たい項目をク U ックして、各項目の情報をご覧ください。 
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電源/起動 


Q 電源がゾ V らなし K 本機の電源ランプび点灯しないとを） 

次の点を確認したラえで、それぞれの操作をしてください。 

田本機の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 
接続について詳し < は、 r 電源コンセントに接続する」 （34 ページ)をご覧ください。 


田電源コードのプラグび本機にしっかりと舆まで差し込まれているか確認してください。 


□ すべてのケープルびしっかり接続されているか確認してください。 
接続について詳しくは、 r 接続する」 （25 ページ)をご覧ください。 


□ スイッチ付さテーブルタップなどに本機の電源コードをつないでいるときは、スイッチが入ってい 
るかどラか、また、テーブルタップのコードび壁の電源コンセントにしっかり差し化まれているか確 
認してください。 


□ 電源コードや LAN ケープルなど本機に接続されているケープルをすべてはずし、5分拟上たってから 
再び接続し、電源を入れて < ださい。 


田上記の操作を行っても本機び起動しない場含は、 VAIO カスタマ ー U ンクにご相談ください。 


Q Windows の準備をしようとすると、 r 予期しないエラーび発生しました」という><ッセー 
ジび表おされる 

田 「 Windows のセツトアップ」画面び表おされる前に電源を切ってしまった可能性びあります。 
「 Windows が起動しない状態で U カバリするには」 （106 ぺージ）に従って、 U カバ U を行ってくださ 
い。 


Q 電源を入れると、本機の電源ランプは点なするび、画面に何ち表示されない 


田 DISPLAY OFF ランプがオレンジ色に点灯している場合は 、 DISPLAY OFF ボタンを巧して画面を表示 
させてください。 

DISPLAY OFF ランプや DISPLAY OFF ボタンび点灯している間は画面は表示されません 。 DISPLAY 
OFF ボタンを押し 、 DISPLAY OFF ランプび消えていることを確認して、画面を表おさせてくださし、 
DISPLAY OFF ランプや DISPLA 丫 OFF ボタンの場所について、詳しくは慢部の説則り63ぺージ)を 
ご覧ください。 


□ HDMI SELECT ランプび点好していないか確認してください。 （ HDMI 入力機能搭載モデル） 

HDMI SELECT ランプび点灯している間は HDMI 入力を表示します。パソコン本体 ( PC ) 表示をする 
場をは 、 HDMI SELECT ボタン対甲してください。 


田しばらく様テを見ても画面に何も表おされないときは、次の手順で操作してください。 

® 本機の電源ボタンを4秒じ(上巧したままにし、電源ランプび消灯するのを確認してから、再度雲 
源を入れ直す。 

@上記の操作を行っても何も表おされない場をは、本機の電源ボタンを4秒政上押したままにし、 
電源ランプび消灯するのを確認したあと、電源コードや LAN ケーブルなど本機に接続されてい 
るケープルなどをすべてはずし、5分政上たってから再び接続し、再度電源を入れ直す。 


田 USB 機器などの周辺機器び接続されているときは、取りはずしてください。 
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Q 電源び切れない 

電源び切れないとさの状況によって対処方法び異なります。次の点を確認したラえで、それぞれの操作をしてください。 


□ 使用中のソフトウエアをすべて終了してから、再び電源を切る操作をしてください。 


□ プ U ンタや USB 機器などの周辺臟器を接続している場合やネットワークを使用している場をには、 
それらを使用しない状態にしてから電源を切る操作を行ってください。 

Windows は、周辺機器传ネットワークと通信を行っている間は、電源び切れないしくみになってい 
ふ 9 〇 


田新しくインストールしたソフトウエアやデータ、その操作などを確認してください。 


田@ (スタート）ボタンー HI ボタン-[シトツトダウン]をク U ツクしても電源び切れない場合は、 
Alt キーを巧しなび 6 F 4 キーを数回押して 「 Windows のシャツトダウン」画面を表示させ、 U ストか 
5[シャツトダウン]を選択して [0 K ] をク U ックしてください。 


□ 画面び固まったり、動かなくなった場合は、 Ctrl キーと Alt キーを押しなび bDelete キーを押し、画面 
ち下の Eojt (シャツトダウン)ボタンをクリックしてください。 

詳しくは、「画面び固まって、ポインタやウインドウなどすベてのものび動かない」（123ページ)をご 
覧< ださい。 


田「設定を保をしています」または 「 Windows をシャツトダウンしていまず」と表示されたまま動かな 
い場をは、次の手順で操作をしてください。 

の Enter キーを巧す。 

確認のためしばらくお待ちください。 

③それでち電源び切れない場合は、 Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押す。 

確認のためしば5 くお待ちください。 


□ 「電源が切れない」項目内のすべての操作を行っても電源び切れない場をには、 L ツ下の操作を行って 
<ださい。 

ただし、故下の操作を行ラと、作業中のデータび破壊されるおそれびあります。また、ネットワーク 
を使用している場をには、それ5を使用していない状態にしてからじ(下の操作を行うよラにしてく 
ださい。 

• Ctrl キーと Alt 丰一を巧しながら Dele おキーを巧し、画面ち下の心>> (シャットダウン)ボタンを 
ク U ックする。 

• 本機の電源ボタンを4秒切上押したままにする。 


Q 電源を入れるとメツセージび表示され、 Windows び起動できない 


日 「 Non-System aisk or disk error . Replace and strike any key when ready 」 和 「Invalid system 
disk . Replace the disk , and then press any key」、「BOOTMGR is missing . Press Ctrl + Alt+Del 
to restart 」 というメッセージが表おされる場を、フ□ッピーディスクびフ□ッピーディスクドライ 
ブに入っていないか確認してください。 

フ□ッピーディスクが入っているとさは、イジェクトボタンを巧してディスクを取り出し、キーボー 
ドのいずれかのキーを巧して < ださし、。 


田 [Operating System Not Found 」 と表示される場合、フ□ッピーディスクや CD / DVD などのディス 
ク、八ードディスクやフラッシュメモリーなどの起動可能な USB 機器び接続されていないか確認し 
て < ださし、。 

起動可能な USB 機器び接続されている場をは、いったん USB 機器を取りはずしてか！ 5、 Ctrl キーと Alt 
キーを巧しなびら Delete キーを押して本磯を再起動してください。 

再起動してもこのメッセージび表示され、 Windows び起動しない場をは、指定された方法政がのや 
りかたでパーティションサイズを変更している可能性びあります。八ードディスク内の U カバ U 機 
能や自作の U カバリディスクを使って、パーテイシヨンサイズを変更し、本機をリカバ U してくださ 
し、（川ページ）。 
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田に hecking file system on 〔:」と表示される場合、起動するまでしばらくお待ちください。 


田 「 Windows エラー回復処理」と表おされた場合、 「 Windows を通常起動する」び選択されていること 
を確認し、 Enter キーを巧してください。 


Q ドライバをインストール、バージョンアップしたら Windows び起動しなくなった 


□ 次の手順に従って Safe (セーフ）モードで起動し、ドライバを再インストールしてください。 

①本磯の電源ボタンを押し、画面に rVAIO 」 の□づび表示されたら、キーボードの F 8 キーを巧す。 
@ 「 Windows 拡張オプション;><ニュー」び表示されたら 、 T / Pg Up キーまたは i / Pg Dn キー 
を押して[セーフモー问を選択し、 Enter キーを巧す。 

③ Windows び起動したら、© (スタート）ボタンーロント□-ルパネル]-[システムとメンテ 
ナンス]一[デバイス7ネージャ]をク1」ックする。 

硬 「デバイスマネージャ」画面で、インス!ルやアップデートをしたデバイスを選択し、ちクリッ 
クすると表おされるリストの口□パティ]をクリックしてプ□パティ画面を表示し、[ドライ 
ノロタブをク U ックする。 

⑤ [ドライバを元に戻す]をク U ックし、正常に起動していたときのドライバをインス!ルする。 

⑥ 本機を通常の起動方法で再起動する。 


Q Windows び起動しない 


田 「 Windows び起動しない場を」（103ぺージ)の手順に従って操作してください。 


Q ス U —プモードに移行でさない 


□ プリンタユーティリティなどび使用中の場合は、終了するか一時的に使用不可にしてください。 


□ スク U —ンセーバーの種類によっては、表示中はス U —プモードに移行できないことびありまず。 
「 Windows □コ‘」など、 Windows 標準のスクリーンセーバーに変更してください。 


パスワード 


Q Windows のユーヴーアカウントのパスワードを忘れてしまった 


□ パスワードの大文宇とル文宇は区別されます。確認してから入力し直してください。 


□ パスワードを忘れてしまったユーヴー攻外に、「コンピュータの管理ち」アカウントなど、管理者権限 
をもつユーヴ ー( Administrators に属するユーヴ ー) び作成されている場を、別のロンピュータの管 
理ち」アカウントか6パスワードの変更を行ってください。 


□ パスワードを忘れてしまったユーヴー故外に、「コンピュータの管理ち」アカウントなど、管理者権限 
を持つユーザーが作成されていない場合、パスワード設定を解除することはでさません。「リカバ U 
する」 （104 ぺージ)の手順に従って、 U カバ U を行ってください。 
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Q パワーオン-パスワード ( BIOS セツトアップ画面で設定した起動時のパスワード)を忘れ 
てしまつた 


□ パスワードを忘れると、起動することびでさなくなります。 

• ユーヴーパスワードの場合 

マシンパスワードを入力することで、 BIOS セットアップ画面からユーヴーパスワードを再設定ず 
ることびでさます。 

• マシンパスワードの場含 

パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)び必要となります。 

VAIO カスタマー U ンクにご連絡ください。 


Q Windows Vista のユーヴーアカウントのパスワードを設定、変更、または、削除したい 

田詳しくは 「 Windows パスワードを設定する」 （85 ぺージ)をご覧ください。 


画面/ディスプレイ 


Q 画面に何ち表示されない 


□ 次の点をお確かめください。 

• 本機の電源コードびしっかり電源コンセントに差し込まれているか確認してください。接続につ 
しで詳しくは情源コンセントに接続する」 （34 ぺージ)をご覧ください。 

• 本機の電源スイッチが入っているか確認して<ださい。 

• DISPLAY OFF ランプび点灯していないか確認してください。 

DISPLAY OFF ランプや DISPLAY OFF ボタンび点灯している間は画面は表示されません。 

DISPLAY OFF ボタンを押し、 DISPLA 丫 OFF ランプが消えていることを確認して、画面を表おさせ 
て < ださい。 

DISPLAY OFF ランプや DISPLAY OFF ボタンの場所について、詳しくは「各部の説明」 （163 ぺージ） 
をご覧ください。 

• HDMI SELECT ランプび点打していないか確認してください。 （ HDMI 入力機能搭載モデル） 

HDMI SELECT ランプび点なしている間は HDMI 入力を表示します。パソコン本体 ( PC ) 表示をす 
る場をは 、 HDMI SELECT ボタンを巧してください。 


田しばらく様テを見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。 

①本機の電源ボタンを4秒な上巧したままにし、電源ランプび消灯するのを確認してから、再度雲 
源を入れ直す。 

© 上記の操作を行ってち何も表おされない場含は、本機の電源ボタンを4秒攻上巧したままにし、 
電源ランプび消灯するのを確認したあと、電源コードをはずして1分ほど待ってから取り付け直 
し、再度電源を入れ直す。 


Q 画面の色びをれいに表おされない 


□ 画面の色数の設定び[最高 (32 ビット)]になっているか確認してください。 

詳しくは 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]一[画面/デイスプレ 
イ]一[画面の解像度/色数を変更する]をクリックする。） 
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□ いったん電源を切り、再び本磯を起動してください。 

0 (スタート）ボタン ー H ボタンー[シャットダウン]をク U ックして電源を切り、本機の電源ボ 
タンを巧して起動し直してください。 

□ 画像を扱ラソフトウエアによっては、画面の色をいの設定を勝手に変更してしまラものびあります。 
画面の色モード設定を無効にするか、ソフトウてアの画面設定の項目を無効にしてください。詳し 
<は 「 VAIO 電モマニュアル」をご覽ください。（[パソコン本体の使いかた]一[画面/デイスプレイ] 
一[画面の色補正を設定する]をク U ックする。） 


Q 画面び固まって、ポインタやウインドウなどずベてのちのび動かない 


□ 次の手順で本機を再起動させてください。 

①〔がキーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを巧し、[タスク7ネージャの起動]をク U ックする。 
「 Windows タスクマネージャ」画面び表おされます。 

「 Windows タスクマネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアびあれば、そ 
のソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をク U ックしてソフトウェアを終了させてください。 

⑤ 〔 tri キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを押し、画面ち下の II5JJI (シャットダウン)ボタン 
をク U ックする。 

本機の電源び切れたあと、約3日秒後に本機の電源ボタンを巧して、再び電源を入れてください。 
上記の操作を行っても本機を再起動でさない場合は、本機の電源ボタンを4秒切上巧して電源を切っ 
てください。電源び切れると電源ランプび消灯します。電源ランプびオレンジ色に点灯した場をは、 
いったん手を離し、再び電源ボタンを4砂し U 上巧して電源を切って < ださい。 

就 

上記の操作を巧ラと、作成中のファイルや編集中のファイルび使えなくなることびあります。 


Q 画面び暗い 


□ キーボードの Fn キーを押しなびら F 5 キーまたは F 6 キーを巧して調節してください。 


Q 画像び乱れる 


□ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものびある場合は、ディスプレイから離 
して < ださい。 


Q 画面にドット欠損(輝点-減点)びある 


□ 液晶ディスプレイの構造によるちので、故障ではありません。 

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作5れていますび、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常 
時点灯する画素びある場をびあります(液晶ディスプレイ画面の表示しラる全画素数のラち、点なし 
ない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色む 
らや明るさのむ5び見える場台びあります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障 
ではありません。交換-返品はお夏けいたしかねますので、あらかじめご下承ください。 
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文字入力/キーボード 

Q 文字の入力方法びわからない 


田 rVAIO 電子マニュアル」画面左上の[目次]をク U ックし、最も下に表おされる i ： できる Windows for 
VAIO ] 内の「文字を入力しよう」をご覧ください。 


Q キーボードを押したとお0に文字び入力でさない 


□ キーボードち上の 「Num Lock 」 インジケーターび表示されているか確認してください。 

表示されていないとさは、数字キーは矢印キーやコレクシヨンキーと同じ働さをするため、数字を入 
力することびでさません 。 Num Lk キーを押して、インジケーターを表示させてから数字を入力し 
て < ださし、。 


□ 入カモードを確認してください。 

日本語入カモードと英字入カモードびあります。 

言語バーのアイコンび曰本語入カモードのとさは r あ」に、 



英字入カモードのとさは 「 A 」 になっています。 



日本語入カモードと英字入カモードは、半角/全角 I 漢字キーで切り換え5れます。 

□ キーボードち上の reaps LockJ インジケーターび表おされていないか確認してください。 

reaps Lock 」 インジケーターび表示されていると、 Shift キーを巧していないときでも大文宇び入力 
されます。 

Shift キーを巧しなびら Caps Lock キーを巧して 、 reaps LockJ インジケーターび表示されていない 
ことを確認してください。 
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Q キーボードび使えない 


• 乾電池残 量 

キーボードの乾電池の残量び充分かどラかは、キーボードのち上にあるバッテ U —インジケー 
ターで確認でさます。 

• コネクト 

コネクトインジケーターに Y び表示されていれば、コネクトでさています。 Y び表示されてい 
ない場合はコネクトびできていないので、キーボードを本体に近づけてみてください。それでも 

Y び表おされない場合は、再度コネクトをし直してください。 (40 ページ） 

(インジケーターび表示されていない場合は、 Fn キーを1度巧してください） 


使用環境 

本磯とキーボードの距離は約1日 m し U 内でご使用ください。キーボードの近くに金属びあると、 
FeHCa 力ードとの通信に影響をちえることがありまず。 

キーボードは 2.4 GHz 帯の電波を使用しています。無線 LAN など同じ 2.4 GHz 帯の電波を使用する 
無線機器を近くでお使いになると、正常に動作しないことびあります。 


Mas 就 

本体とキーボードを近距離 （10 cm 切内)で使巧すると、通信に影響を及ぼし、キー入力や Fel に a 通信び 
不安定になることびあります。キーボードを金属から離し、本体との距離を離す （15 cm 政 上) ことを 
おすすめします。 

• 電源 ON 

本機に付属のキーボードは、乾電池の消耗を抑えるために電源スイッチび付いています。 

本機を長時間使用しない場をは、電源をオフにすることをおすすめします。また、ご使用の際には 
必ずオンになっていることをご確認ください。 

• 乾電池交換 

「キーボードを準備する」 （35 ページ)をご覧ください。 


• 乾電池を交換する隙は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使い < ださい。 
• 鶏量びみなくなった乾電池は速やかに交換してください。 


□ キーボードび使えないとさの状況によって対処方法び異なります。次の点を確認した上、それぞれ ^ 
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Q Caps Lock、Num Lk などのキーび有効になっているかどうか知りたい 

□ キーボードち上の各種インジケーターで確認できます。 


Caps Lock 

( キヤブス □ ック)が有効 


Num Lock 
( ナム n ック)が有効 

1 

Scroll Lock 

( スク n— ル n ック)が有効 

1 

q … fi 


h 出丫沒 


マウス 


Q マウスを動かしてちポインタび動かない 


□ 「マウスび使えない」（127ページ)を確認してください。 


□ 次の手順で本機の電源を入れ直してください。 

のかキーを押してスタートメニューを表おさせ、ーキーを巧して H ボタンー[シャットダウ 
ン]を選んで Enter キーを押す。 

© 電源び切れたあと、約30砂後に本磯の電源ボタンを押す。 

それでち電源び切れないまたは再起動しない場合は、次の手順で操作してください。 

の Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを押し、1キーや^丰一を巧して Iiloa (シャットダ 
ウン)ボタンを選び、 Enter キーを巧す。 


田 〔 D - R 0 M などのディスクを再生しているときなどに、ポインタが動かなくなってしまった場合は、 
本機を再起動してください。 

〔 tri キーと Alt キーを巧しなび日 Delete キーを押し、 CD - ROM などのディスクを再生しているソフト 
ウエアを強制的に終わ日せ、本磯を再起動させてください。 


□ 「画面び固まって、ポインタやウインドウなどすベてのちのび動かない」 （123 ページ）をご覧くださ 
い。 
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Q マウスび使えない 


• 使用環境 

本磯とマウスの距離は約 10 m 政内でご使用ください。 

• 電源 ON 

本機に付属のマウスは、乾電池の消耗を抑えるために電源スイッチび付いています。 

本機を長時間使用しない場をは、電源をオフにすることをおすすめしまず。また、ご使用の際には 
必ずオンになっていることをご確認ください。 

• 乾電池交換 

「マウスを準備する」 （36 ページ)をご覧ください。 

就 

• 乾電池を交撰する際は r 同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使い < ださい。 

• 鶏量びみなくなった乾電池は速やかに交換してください。 

• 乾電池残 量 

マウスの乾電池の残量び充分かどラかは、マウスの表面にある□ーバッテ U —ランプで確認でを 
ます。マウスの乾電池の残量び充分でない場をは、□ーバッテ U —ランプび点滅します。 

• コネクト 

本機とマウスのコネクトびできていない可能性びあります。再度コネク ト をし直してください。 
(41 ページ） 

• Fel に a インジケーター 

キーボード側の Fel に a ポート動作中にマウスびスムーズに動作しない場合は、 Fn キ ー+ FeHCa ボ 
タンを押すことで FeHCa ポートの動作び停止し、マウスびスムーズに動作するようになります。 

Fel に a カードアクセス中はこのキーは使巧しないでください。 


□ マウスび使えないときの状況によって対処方法び異なります。次の点を確認した上で、それぞれの 
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八ードディスク 


Q 誤って八ードディスクを初期化してしまった 


田八ードディスクにあったファイルは、復元できません。 

八ードディスク内の U カバ U 機能れご自分で作成した U カバ U ディスクを使って、本機をリカバ U 
する必要びあります （1 04ページ)。 


Q 八ードディスクの内容を誤って消してしまった 


田肖 u 除したファイルび、にみ箱」の中に残っていないか確かめてください。 
「ごみ箱」の中にない場をは、ファイルを復元できません。 


田 Windows び正常に動作しなくなった場をは、本機を U カバ U する必要びあります（104ぺージ)。 


Q 八ードディスクの空を容量を知りたい 


田© (スタート）ボタンーロンピュータ]をク U ックしてください。 
「コンピュータ」画面び表示され、空を容量び確認できます。 


Q 八ードディスクから異音びする 


□ OS の処理などにより、何も操作していない場をでも八ードディスクの読み書さび行われ、動作音び 
することびあ0ます。 

これは正常な処理であり、故障ではあ0ません。 

ただし、八ードディスクの空さ領域びかないとさや、八ードディスク上のデータの断片化び激しいと 
きは、八ードディスクに負担びかかり、八ードディスクの動作音びしばらく続くことびあります。こ 
のよラなとさはディスクデフラグやディスクク U —ンアップを行ってください。 

ディスクデフラグは次の手順で行ってくださし、。 

① ® (スタ—卜）ボタン-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-〔システムツール]-[ディスク 
デフラグツー J レ]をク U ックする。 

「ユーザーアカウント制御」画面び表おされた場をは、[続行]をク U ックして<ださい。 
「ディスクデフラグツール」画面び表示されます。 

③[今ずぐ最適化]をクリックする。 

最適化(デフラグ)び開始されます。 


田八ードディスクからまれに「カチャン」という音びする場合びあります。 

これは八ードディスク内にあるへッドび動作ずるとさに発する音であり、異常ではありません。 
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Q U カバ U 領域の容量を知りたい 


□ 次の手順で確認して<ださい。 

© © (スタート）ボタンをクリックし、ロンピュータ]をちクリックして慣理をク U ックする。 

「コンピュータの管理」画面び表示されます。 

@間憶棚の[ディスクの管型をク U ックする。 

ディスク日に U カバリ領域と C ドライブのサイズび表示されます。 

(ごヒント） 

表示される数値は、 1 GB を10億バイトで計算した場合のものです。 Windows のシステムでは 1 GB を 
1,073,741,824バイトで計算しており、 Windows 起動時に認識できる容量は、若干ルさい数値になります。 


CD/ DVD / BD 


Q ディスクの読み込み-再生びでさない、ドライブびディスクを認識しない 


田本機で使用可能なディスクか確認してください （181 ページ)。 


田ディスクの挿入方法び正しいか確認してください。 


田ディスクに巧れや傷びないか確認してください。 


□ 本磯での動作を保証しているドライブかどうか確認してください。 
本磯での動作を保証しているドライブは、故下になります。 

• お買い上げ時に搭載されているドライブ 
• 別売りの VAIO 専用ドライブ 


田棲からインス I ルしたディスクの再生-書き込みソフトウェアを削除してください。 

お買い上げ時にプリインストールされているソフトウェアし U がのディスク再生-書さ込みソフト 
ウェアなどを追加でインストールしている場を、正常にディスクび認識されないことやディスクに 
書を込めないことびあります。 

この場をは、追加したソフトウェアを一度削除(アンインストール）してご確認ください。削除の方 
法は、ソフトウェアのヘルプまたは Windows の「ヘルプとヴポーりをご覧ください。 


インターネット 


Q インターネットに接続できない 


田プ□バイダとの契約を確認してください。 

インターネット接続するには、プ□バイダと契約する必要びあります (79 ページ)。 


□ 機器の接続や設定を確認してください。 

契約したプ□バイダにより、機器の接続や設定方法び異なります。プ□バイダからま給される マニユ 
アルをよ < お読みになり、機器の接続や設定を行って < ださい。 

本機と LAN ケーブルの接続について詳しくは、「インターネット接続用機器につなぐ」 （28 ページ)を 
ご覧ください。 


田詳しくは、 rVA の電子マニュアル」をご覧ください。 （[ Q & A 集]-[インターネット]で[インターネッ 
卜接続]または[ホームページ/電子メール]をク U ックする。） 
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Q ワイヤレス LAN び使えない 


田詳しくは、 rVAIO 電モマニュアル」をご覧ください。 （[ Q & A 集]-[パソコン本铜- [ LAN / ワイヤレ 
ス LAN ] をク U ックする。） 


地上デジタル放送(テレビチューナー搭載モデル) 


Q 地上デジタルのアンテナ受信設定びでさない/放送を受信でさない 


田地上デジタルに対応した UHF アンテナにつないでください。 


□ アンテナ線をしっかりつないでください。 


□ ご使用のアンテナの受信状況び良好か確認してください。 

し U 下を確認してください。 

• 一般のテレビに接続して受信でさるか？ 

• 分配器を使用している場をは、分岐前のケーブルを接続して夏信でをるかどラか？ 

アンテナを分配すると電波び弱くなり、映像び正常に表おされないことびあります。この場合は、別 
売りのアンテナプースターをご使用ください。 


□ アッテネーターの設定により、正常に映ることがあります。 

アッテネーターの設定を変更してか5、再度チャンネルスキャンを行ってください。 

[Giga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定頂目から[受信設定]をク U ックし、画面ち側の[地 
上アッテネーターの設定]のチェックボックスをク U ックし、アッテネーターの設定を変更棲、[適 
用]をク U ックして<ださい。 

その後、同じ画面上の[初期スキヤン]をク U ックしてください。 


Q 地上デジタルび映らない/画像び乱れている 


□ アンテナ線をしっかりつないでください。 


□ 地上波アンテナの位置-方向-角度を調整してください。 


□ 本機の近 < で携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声び乱れることびあります。 

田地上デジタルのチヤンネルスキヤンを行ってください。 

に iga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定項目か引受信設赶をク U ックし、も側に表示さ 
れた[初期スキヤン]をク U ックして<ださい。 


Q デジタル放送の映像が映らない 


田 B - CAS 力ードび正しい向きで挿入されているか確認してくださし、。 


田放送日や時間を確認してください。 


□ 長期間、コンセント传アンテナを抜いたままにしないでください。 

視聴データなどの伝送びでさなくなり、放送をご覧いただけなくなることびあります。 


□ 地上デジタルのチヤンネルスキヤンを行ってください。 

に iga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定項目か引受信設赶をク U ックし、ち側に表示さ 
れた[初期スキヤン]をク U ックして<ださい。 
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Q とさどを映らない/一部のチヤンネルび映らない/画像び乱れる 


□ アッテネーターの設定により、正常に映ることびあります。 

アッテネーターの設定を変更してから、再度チャンネルスキャンを行ってください。 

に iga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定項目か5[受信設定]をク U ックし、画面も側の[地 
上アッテネーターの設定]のチェックボックスをク U ックし、アッテネーターの設定を変更後、[適 
用]をク IJ ックして<ださい。 

その後、同じ画面上の[初期スキヤン]をク U ックしてください。 


曰よく映らないチャンネルを映したまま 、 「Giga Pocket Digital 」 ソフトウェアの設定画面に表示され 
るアンテナレベルの数値を確認し、 VAIO カスタマーリンクにご相談ください。 

アンテナレベルの表示を確認するには 、 「Giiga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定頂目から 
[夏信設定]をク U ックし、画面ち側に表示された[アンテナレベルを表示]をク U ックしてください。 


Q チヤンネルボタンで選局でさない 


曰 l"Qga Pocket Digital 」 ソフトウエアを起動してください。 

それでち選局でさない場合は、チヤンネルスキヤンを行って < ださい。 


□ U モコンの数字ボタンに割り当てるチヤンネルを設定してください。 

チャンネル設思ま 、 「Giga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定項目か5 [視聴]-[チトンネル 
一覧]をク U ックし、画面ち側に表示された設定ェ U アで行って<ださい。 


Q デジタル放送のチヤンネルび切り誓わらない 


□ 録画実行中はチャンネルを切り換えられないことびあります。 


Q 番組表に表示されるデジタル放送の番組びかない 


□ 地上デジタルでは、視聴中の放送局な外の番組情報を取得でさないことびあります。 

「番組情報自動取得」を設定しておけば、自動的に番組情報を取得します。 

番組情報自動取得は 、 「Qga Pocket Digital の設定」画面で、左側の設定項目から[視聴]をクリック 
し、画面ち側に表おされた「番組情報自動取得」で設定して < ださい。 


田番組表を表示しているときに、廣辆を選択してくださし、。 
番組情報を取得し直します。 


Q 検索をしたときに表おされる番組数びかない 


□ お買い上げ時、または長時間電源コードを抜いた状態のときは、次に電源を入れたあとは、番組表に 
表おされる番組び少ないことびあります。 

休止状態、電源オフ状態では、放送局び送信する番組情報をデータ取得でさないためです。 
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Q 音声び出ない/音声びおかしい 


田消音の設定になっていないか確認してください。 

□ 二か国語放送などで、副音青や第2音声になっていないか確認してください。 

田音量を確認してください。 

田 Bluetoo ホへッドホンおよびスピーカーや USB 才ーデイオ機器から音声は出力されません。 


Q 録画予約した番組が録画されない 


□ 着作権び保護されている番組では、録画できない場合びあります。 
田八ードディスクの残量びなくなると、録画されない場をびあります。 


Q メニューで選べない項目びある 


□ 灰色表示されている項目は選べません。 

お使いの状態によっては、選べない場をびあります。 


Q 「 B - CAS カードを読み取れません。カードを抜さ差ししてち直らない場合はカスタマーセ 
ンターにお問いをわせください。」と表おされる 


□ B - CAS カードび舆までしっかり入っているか、入れる向きび前後、表裏逆向きになっていないか確か 
めてから、ちラー度正しい向さで入れ直してください。 

入れ直してもメッセージび表示されるときは、ご覧になっているデジタル放送の放送局のカスタ 
マーセンターへお問いをねせ<ださい。 


田目- CAS 力ードび破損している可能性びありまず。 

目- CAS 力ードび破損している場をは、ご覧になっているデジタル放送の放送局または B - CAS カスタ 
マーセンター(電話番号日 570-0 日日-250)へお問い合わせください。 


Q 「この番組はコピープ□テクシヨンにより録画できません」と表おされる 

□ 録画でさない番組です。 


Q 録画び途中で終わっている 


□ 八ードディスクの残量びな < なると、録画び途中で停止します。 

不要なコンテンツを削除して八ードディスクの空き容量を増やしてください。 
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Q 予約したのに録画されていない 


□ 次の場をは、予約録画は正常に行われないことびあります。 

• 録画中に停電びあった 

• 録画開始時刻にコンピュータの電源び切れていた 

• 録画中にコンピュータの電源を切るか、ス U —プまたは休止状態にしてしまった 
• 予約を削除してしまった 

• 予約時間の間近にコンピュータの時計を操作した 
• コピー禁止番組を録画した 

• コンピュータの曰付や時刻び正しく設定されていない 
• B - CAS 力ードび挿入されていなかった 


曰に iga Pocket Digital 」 ソフトウエアやに ommand で正常に録画予約び行われても、八ードディスク 
の残量びかない場合は録画び行われないことびあります。 


Q 政前録画した番組コンテンツびなくなっている 


□ 録画を予約した際に設定した自動削除禁止期間を過ざたコンテンツは、保存先に指定されたドライ 
ブの空き容量が不足した場合に自動的に削除されます。 


Q 番組の詳細情報が表示されない 


□ 録画状況などにより、放送波か5番組の詳細情報び取得でをなかった場合などは表示されないこと 
びあ0ます。 


Q CM 情報び表示されない 


田新しい CM などは、すぐに情報び提供されていないことびありまず。 


Q 店舗/商品情報び表おされない 


田新しい店舗や商品などは、すぐに情報び提供されていないことびあります。 


□ お住まいの地域によっては、店舗/商品情報び提供されない場合びあります。 


Q 正常に再生でさない 


□ ビデオ録画時に負荷び高くなりすざたなど、録画時に問題びあった可能性びあります。 


Q 再生画面に映像び表示されない 


曰に啡 Pocket Digital 」 ソフトウエアを使用中に〕ンピユータをスリープ状態にすると、ス U - プか 
b 復帰させた後は再生画面に映像び表おされないことびあります。 

その場含は、再生画面を一度終了させ、再度起動してか5再生し直してください。 
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Q ダイジェスト再生やカタ□グビューびでをない 


田ダイジェスト再生、カタ□グビューは、 VAIO コンテンツ解析マネージトでコンテンツ解析び完了し 
ないと利用することびでさません。 

VAIO コンテンツ解析マネージャでのコンテンツ解析について詳しくは、 VAIO コンテンツ解析マ 
ネージャのヘルプをご覧ください。 

□ ダイジェスト再生は、 VAIO コンテンツ辭析マネージおで設定されている番組に対応しています。 
詳しくは、 VAIO コンテンツ解析マネージャのヘルプをご覧ください。 


Q CM 、 店舗、商品の詳細情報をインターネットで検索でさない 

□ インターネットの接続設定を確認してください。 

Q r 競合ずる機能び起動されているため、表示を中止しています。」というメッセージび表示 
されてしまつた 

□ 編集中、書き出し中、およびチャンネルスキャン中は、テレビの視聴やビデオの再生はできません。 


HDMI 入力機能 ( HDMI 入力機能搭載モデル) 


Q HDMI 機器の画面が表おされない 

田 HDMI SELECT ボタンや HDMI SELECT ランプび緑色に点打しているか確認してください。 

HDMI SELECT ボタンや HDMI SELECT ランプび緑色に点灯していない場合は、 HDMI SELECT ボタ 
ンを押して < ださい。 

田 HDMI 機器の電源び入っているか確認してください。 

田 HDMI ケープルび本機と HDMI 機器にしっかり接続されているか確認してください。 

田 DISPLAY OFF ランプび点打していないか確認してください。 

DISPLAY OFF ランプび点なしている間は画面は表示されません。 

DISPLAY OFF ランプび点灯している場をは、 DISPLA 丫 OFF ボタンを押して、 DISPLAY OFF ランプを 
消灯させて < ださい。 


Q ディスプレイ設定メニューで選択でさる項目びかない 

□ パソコン本体 ( PC ) 表示時は、設定できる項目び限定されます。 HDMI 入力に切り換えて、再度 MENU 
(；>< ニュー)ボタンを巧してください。 


Q ♦/* 音量調節ボタンで音量調節びでさない 

□ パソコン本体 ( PC ) 表示時は ♦/ ♦音量調節ボタンで音量を調節できません。 HDMI 入力に切り換え 
て < ださし、。 
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Q キーボードや U モコンで音量び調節でをない 


□ HDMI 入力時は、キーボードやリモコンで HDMI 機器の音量を調節することはでさません。 
本機ち側面の ♦ / ♦音量調節ボタンで音量を調節してください。 


Q キーボードで輝度び調節でをない 


田 HDMI 入力樹ま、キーボードでディスプレイの輝度を調節することはできません。 

HDMI 入力時に MENU (メニュー)ボタンを巧して表示されるメニュー画面から設定してください。 


Q パソコン本体 ( PC ) を表おできない 


田 HDMI SELECT ボタンを押してください。 


田パソコン本体 ( PC ) び起動しているか確認してください。 


Q HDMI SELECT ランプび消えない 


田 HDMI SELECT ボタンを巧してください。 

HDM 職器の電源び入っている場合は、 HDMI 機器の電源を切ってくださし、 


Q パソコン本体 ( PC ) で HDMI 機器の映像を取り込みたい 


□ HDMI 機器の映像を取り込むことはでさません。 


Q 口づランプの設定をオフにしているのに点灯ずる 


□ パソコン本体 ( PC ) 表示時と HDMI 入力時では、□ゴランプの点灯設定は連動していません。 

設定を変更したい場をは 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。（[パソコン本体の使いかた]-陋 
面/デイスプレイ] 一[□ゴランプを設定する]をク U ックする。） 


Q DISPLAY OFF ボタンを押ずと、音声び消えてしまう 


田 HDMI 入力時に DISPLAY OFF ボタンでディスプレイの表示を消すと音声も消えます。 


Q パソコン本体 ( PC ) 表示時に DISPLAY OFF ボタンを押してディスプレイの表示を消しても、 
音声び消えない 

田パソコン本体 ( PC ) 表示時は 、 DISPLAY OFF ボタンでディスプレイの表示を消しても、音声は消えま 
せん。 

HDMI 入力時はディスプレイ表示と音声の両方び消えます。 
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Q パソコン本体 ( PC ) の電源を切っている状態、またはス U —プの状態で、 HDMI 機器の映像 
び表示されてしまラ 

田 HDMI 入力機能は、パソコン本体 ( PC ) の電源状態とは関係なく動作させることびできます。 

HDMI 機器の表示を消すには 、 HDMI INPUT コネクタに接続した HDMI 機器の電源を切るか、 
DISPLAY OFF ボタン对甲します。 


が部機器からの録画 


Q DV (デジタルビデオ)機器の映像を録画ずる方法びわからない 

田 「Clickto Disc 」 ソフトウェアを使って八ードディスクへ映像を取り込むことびできます。また 、 DV 
機器の映像か日直接 DVD を作成することびできます。 


Q HDV 機器からキヤプチヤされたファイルびシーンの途中で分割されてしまラ 

田シーンの途中に録画の開始点、終了点がないことを確認してください。 

□ HDV 機器のヘッドびミちれています。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 

□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


Q HDV 機器へ出力した映像び途切れたり、乱れたりずる 

□ HDV 機器のヘッドびミちれています。 

ク U —ニングテープを使って HDV 機器のへッドのク U —ニングを行ってください。 

□ コンピュータの設定を確認してください。 

お使いのソフトウエアのヘルプをご覧くださし、。 


Fel に a ポート ( Fel に a 巧応リーター/ライター ) 


Q Fel に a 機能び使えない 

田 FeHCa カード/携帯電話の位置を確認して<ださい。 

キーボードの ( FehCa プラットフ オーム マーク）に合わせて置いてください。 
それでも反応しない場含は、力ードを数ミ U 移動させるか、数ミ U 浮かせてください。 

fitfS 就 

携帯電話の形状によっては、 FeHCa 通信できないことびありまず。 
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田 FehCa 力ードを置いたあとに、 Fel に a ボタン対甲してくださし、。 
FehCa ボタンを押すと、 FehCa 機能を利用することびできます。 



□ キーボード周辺の環境を確認してください。 

金属製の机などキーボードの近くに金属びあると、 FeHCa カードとの通信に影響を与えることがあ 
0ます。 


田キーボードのバッテリーインジケーターを確認してください。 

乾電池の残量が少ないとキーボードのバッテ U —インジケーターに a び表示されます。 a び表示 
されたときは、 Fel に a の動作び不安定になることがあるので、乾電池を交換してください。 

乾電池の交換方法について詳しくは、「キーボードを準備する」 （35 ページ)をご覧ください。 

新しい乾電池と使いちしの乾電地を混ぜたり、異なる種類の乾電池を混ぜて使用すると、残量の表示び正し 
く行われず、表示び a でない場合でも Fel に a の勘作び不安定になることびあります。 


□ キーボード側の FehCa ポート （ FeHCa 対応 U —ダー/ライター)の準備び完了しているか確認してく 
ださい。 

インジケーターに FehCa マークびあるか確認してください。なければ FeHCa ボタンを押してくださ 
い。 


田 FeHCa ポート （ FeHCa 対応 U - ダー/ライター)などに不具をびある可能性びあります。 

「 Fel に a ポート自己診断」ツールを使用して不具をびあるかどうか確認します。 

© © (スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ FeHCa ポートト [ FeHCa ポート自己診断]を 
クリックする。 

FeHCa 力ードを置いて、 FehCa ボタンを押してください。 

⑤画面に表おされた内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

診断が開始され、結果び表示されます。 

FeHCa ポートに不具をびあった場をは、 VAIO カスタマー U ンクにお問いをわせください。 

また、お手持ちの FehCa 力ードに不具合びあった場合は、 Fel に a 力ード発行者にお問いをわせくださ 
い。 


内蔵カメラ （MOTION EYE ) 


Q 内蔵カメラ （MOTION EYE ) を使用中にス U - プモードに移行ずると、本機の動作び不安 
定になる 

田内蔵カメラ （MOTION E 丫 E ) または外付け USB カメラの使用中には、ス U - プモードに移行させない 
で < ださい。 


□ 自動的にスリープモードに移行してしまラ場をは、設定を変更してください。詳しくは rvAio 電子 
マニュアル」をご覧 < ださい。（[パソコン本体の使いかた]一[電源の管理/起動]一[電源オプション 
を変更ずる]をクリックする。） 


エラーメッセージ 

電源投入時のエラーメツセージ 


Q 電源を入れるとメツセージび表示され、 Windows び起動できない 
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□ 120ページをご覧ください。 
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VA に内の情報を調べる 


rvAio 電子マニュアル」で検索する 

rvAio 電モマニュアル」では、取扱説明書(本書)より詳しい情報を掲載しています。 

rvAio 電モマニュアル」を起動して、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることびできます。 
検索機能を使ラと、 rVAIO 電子マニュアル」の情報だけでなく、付属ソフトウ王アのヘルプ、 Windows のヘルプ、さら 
にインターネット接続時はヴポートホームページか5も情報を検索できます。 


@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]— [ VA に電子マニュアル]をク 
リックする。 

rvAio 電子マニュアル」び表示されます。 


2 トップページまたは「キーワード検索」ページの検索窓に、調べたいキーワード 
(単語)を入力し、[検索]をクリックする。 

画面左側に検索結果び表示されます。 


入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答び表示されやす < な 
ります。 

(例： CD 再生） 


な VAIO 電子マニュアル 


卜みブへちミ 





キーワードを入力 


に D ちを 


巧巧 心 J 

拾®巧面ホ m イス 


>ホームページの按を括まはここをクリック 


■ VAIO 巧の後巧括ま： 1-15/15 件 



音寨を巧く 

田了 ホス；■^コ -- 


入力したキーワード 


ホームページの検索結果は 
ここをク U ックずる 

コンピュータ内の検索結果は 
ここをクリックずる 


[次の20件]をク I 」ックすると、次の検索結果の一覧び表示されます。 

[前の20件]をク U ックすると、前に表示されていた検索結果の一覧び表示されます。 
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Windows ヘルプとサポートを見る 

@(スタート）ボタンー[ヘルプとヴポート]をクリックすると 「 Windows ヘルプとサポート」び表示されます。 
Windows ヘルプとヴポートでは、 Windows に関するヘルプの参照と、各種ヴポートツールを実行でをます。 



各ソフトウェアのヘルプを見る 

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプび添付されています。 

また、 rvAio 電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた]-[ソフト紹介/問い合わせ先]-[付属ソフトウェアのご 
紹介と問い合わせ先]の表にあるソフトウェア名をク U ックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたびわか 
日なくなったときのた故に、各ソフトウェアごとに「操作びねか5なくなったときは」の項目びあります。あわせてご 
覧< ださい。 

(ごヒント） 

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったとをに、デスクトップ画面上でその解ミ夫方法についての情報を検索して、表 
おする機能のことです。 


検索結果の一覧か！5タイトルをクリックする。 


rvAio 電子マニュアル」やヘルプのトピックは、画面ち側に表示されます。 
サポートホームページの内容は別画面で表示されます。 


ホ vAioe， でュ P ル. 

— S 中 

ン hT* -A - y ■申リー： fyg •，ぞ ■ 
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ヴポートホームぺージミ I 


VAIO カスタマーリンクホームページ 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/ 

本機をインターネットに接続してご覧ください。 

VA のカスタマー IJ ンクホームページでは、バイオに関するトラブル解巧方まやミ舌用方巧、バイオを安むしてご使用い 
ただくための最新情報などをご提イ共しています。定期的にご覧<ださい。 

本マニュアルの「サービス-サポート」の内容は、2008年10月現在のちのです。内容は随時更新されます。 


Iおずずめサポート情報!^ 


Mobile (モバイル） • 


VAI0 Hot Street - 

(バイオホットストリート） 


田，》か《18<曲ぶ9。6,が）で,で15ちを 


サポートトツフ 


モ•トラ 7ル 
» む*しむ‘ «い 方 
巧理’ モの旧 tf -ピ ス 
況ぃが〇 
ゥ*-卜か6 の S 扣 61! 
ウィルス— で车ュリテ^!** 
巧が 

サポートけイト7ッフ 


快適に VAI0 を楽しむために！ 

定期的なメンテナンスのすすめ 


修理•その他ヴービス 


{[調べる.トラプル解ま〕 


Windows Vista コ ー' 




バブクアクフ ■* 

t . —-己が 


广、， .. ■ベる•トラブル«ま 

1 ■KSSWII' ブウン □- ド 

1 V • OS A«9I / Windows «■ 

! 、 —e£0 

字ぶ•実しむ•巧い方 

-■ J ■円 gy? 卜の sxgs 巧 

IJ^^I ■ま sa’ss 古6情« 

…"。 

— [学ぶ•楽しむ•使い方 

I \ 11/ ■■■ について/((理申& 

•モの<*で—ビス> =ユ- 

II —eeB 

,, お巧い* to せ 

\JBA けぃ,■■•01 的- x—A) 

，"ぉ!!ぃ音〇サ,口 

… ce 口 

— { お問い合わせ ' 

の'<^«の*がけ〇リたい《かけ，でいる * .. ' 

e 左 y と aMagg 巧こ iSftL け. • ••► % 扣む■コ—ア—口 

— 1 初むちコ ーナー1 



卜動， r ロイヤレ; UANJ ' りモリ咖 


3 


區 


サ «- 卜か6の 

9 «1 

■ S の 


□ VAD type T TZ シリープ 西巧さな’ «9の おせと 石註び 
Ifett □ VAD バッテリーバック 白ち 玄惧ブロヴラム 巧 巧のこ至內 
D USB ボーさブルりードディスクドライブ •《» 巧のこ* 巧 
〇 r バイオ LXJ シリーズ w 用;巧11デイスブレイ isfis な’巧巧 


=»巧 口 S さ! こおこリサす いトラブル に二いて <Bk 3 左け 安） 

□ Wrdons 95/98/98SE/Me ブリインストールの VAI0 ちご 店 用のお吉糕へ 
ロ リチャージ*カレり•ッテリーり•ック I こちするご;'主音 
口 •か年げ fi ろれるご 寒 苗の宙《へ 

B デジみレテレピ巧 BB ちリ:扑ウ1アでのプピンヴ10はを円巧：ついて 


サポートからの 
お知5せ 


巧なおがミな 


巧 ■ 

… t け IS?*-! ■("口 ' 


ウイル：*‘ C 丰ュリテイ ■» 


ウイ*ス田 IV? 卜 B ウい T 

■4 月 BK に* nsnievwoBsss 


ウイルス•セキュリティ 
情報 


VACS- ムベ-州 H| I 


] |け《 I 〇がけぃ T 


归 MS ふ UJMil 口 RSS じス、て 口 PAOIEn か） 


B ひと二由1315田べ-ジト7プ 


Iflt へめ IW 巧み 


V化!なけ 7-a 巧 . 


:ュース可•イト7ッブブライい•シーポリシー 


を項目について、詳しくは141ぺージ〜143ぺージをご覧くださし、。 


VAIO カスタマーリンクホームページを見るには 

@(スタ- 卜）ボタンー[すべてのプ□グラム ]— [Internet Explorer ] をクリックして 「Windows Internet Explorer 」 
ソフトウエアを起動し、 な （お気に入り）か5 [ VAIO ヴポートページ]- [1 トップページ （ トラブル解決-使い方情報)] 
をクリックして表示します。 
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知りたい情報を政下の方法で検索できます。 

©よくある質問か5探す 

カテ 3 U 別に分類されています。 

( D キーワードや夕章を入力して検索する。 


| dvd 再生 


(3) その他 

Windows Vista Q&A 集など 




•— nc'jr -- - 


ベジ/。ょくちる sra 

〇キ—ワ—ドなどによる 

つ （ご«用の多い Q4A のご B か） 

Q&A 全件巧巧 




0 Win 白 ow» Vl«ia Q&AS 

〇ネブトウ-クの Si!£H つた S 


110 E けサエラ ーx ツセ ーy か 




• QSA の H •てレ巧》かわかららい巧さ13： 〇 用 H* に’ fi| 胀た3 い， 

巧な««から*！!す 

回 Microsoft な巧品 (Wh ゎ W •(5 office など)の 1M お Microsoft ブボート3ン5インかろ巧す 
D 巧 llv つトウ王アのサボート|»巧サ>巧いろ〇サ先ベ5 
H マ刀つィー’ PC 它キュリティ忆ンター<口-0レス巧実ソつ卜りこゥいて 
田化 rtcn Internet Sacur わく 〇イルス巧まソフト） I こついて 
田 Adobe Premiere サボート记：1!れ6房す 




回 VAIO かI Street 


<学ぶ.楽しむ.使い方> 

パイオをより活用したり楽しみたい、使いかたを知りたいといラかたはこち6をご利用ください。 

バイオな5ではの活用方法や知っておさたいお役立ち情報など、バイオをさ5に快適に楽しむための情報を提イ共して 
います。 


□ 目的か S 探ず 

目的別に活用方法をわかりやすくご紹介しています。 
例） 

• Windows (0 S ) の基本操作や活用方法 
• 音楽を楽しむ 

• ネットワークを楽しむ 

• メンテナンス/バックアップ/セキュ U ティ 
• ディスクを作る 


• テレビを楽しむ 
• インターネットを楽しむ 
• 動画-映像編集を楽しむ 
• 写真を楽しむ 
• 年賀状(はびを)をつくる 

など 


く調べる-トラブル解決> 

パイオに関ずる疑問やトラブルを解巧したいかたはこち5をご利用ください。 

製品別ヴポート情報、 Q&A 検索、バイオにつなびる製品の接続情報、付属ソフトウェアのお問い合わせ先、 0 S 
( Windows ) に関する情報など、お困りの問題を解決するさまざまな情報を提供しています。 

□ 製品別サポート情報 

(お客様のバイオの専用サポートページ） 

バイオの製品ごとに専用ページを用意しています。 

お客様のバイオに関する r お知らせ」 「 Q & A 検索」「アップ 
デートプ□グラム」 r 他社製品接続情報」など最新サポー 
卜情報を確認できます。 


□ Q & A 検索 



トラブルを*— 次する 
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< イ度理 / その他サービス > 

□ 修理関連のご案内 

故障かな？と思ったとさの確認方まや修理依頼の手順、概算修理料金、修理進抄状況の確認など、修理関連の情報を提 
供しています。 

□ その他 ヴービ スメ ニュー 

バイオの設置-設定サービスや延長保証、点検サービスなど、各種有料サービスをご案内しています。 

有料サービスの内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 （153 ページ)をご覧ください。 

<お問い含わせ> 

お電話やメールでのお問い合わせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介しています。 

rVAIO 〕 ールバック予約ヴービス」 （146 ページ)や rVAIO リモートサービス」 （146 ぺージ)もこち5か5ご利用いただ 

けます。 

<初 f こ、者コ ーナー> 

初む者-初級ちのかたび知りたい情報をイラストを交え、わかりやすくご紹介しています。 

「パソコン入門講座」や r 知つ得情報」など、基本操作や設定か5活用方法まで、動画や舎話形式などで T 寧にご説明して 
います。 


A ;巧/じ、 者 コ—ナ — 

切.！:'を•巧苗ちのちが rs 山た悟が Jra ってると届 fiiw’ 店 SgjS むかりりすく T ちこご芭かして t >ます • 




バソコン入口謂庄 _ 

0S のを本のホ円•設宝’おIこつてご拉かし王す。 



ぶ_ 巧ゥ掃情« T ベけ* B 

扫|4：'をのちホ占1ってぃると届？1|^记宙\^をぉ》1苗定ゎかりたすくこ巧かします。 


依~ヒン 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]— [Internet Explorer ] をク U ックして 「Windows Internet Explorer 」 ソフトウエアを 
起動し、☆(お気に入り）から [ VAIO ヴポートぺージ]- [2 辄こ诸コーナー]をクリックして表示ずることもでさます。 

tetfs 尉 

実隙の画面とは異なる場合びあります。 

<おすすめヴポート情報> 

特におすすめのサポートコンテンツをご紹介しています。（掲載コンテンツは随時変更します。） 


例）バックアップ講座 

VAIO に保をされたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。大切なデータの保護にお役 
立てください。 



ム>サ^-いち.;;’ホし G ••ぃ方> 

V 7 t •ゥ1ァ苗 H ピィ ■*> ルィなッブ gs 〇ホさい及すて-見る方法 

— K る•トラフル 

バックアップ DIffi 

辛わ*し t ’® ぃ* 

v «0 5 fc つと虫し631 

■ノフトウ王アち*ピノト« 

その MK& 立 ewM 

ゥィルスに at 染! 7 1 il^B 

Windows がだ•しなぃ17 1 uJHB 

いつるど330に10いているうちにルバアップ！ lEsI 

e 理-{•の也 tf - ビス 

況ぃさ CC 

卜 B 巧の S 扣ら电 

ウイルス■它 * ユリ 

サポート17イト7’；1フ 

不ちの化ホ事1こよってス切らテー5が失むれてし S って13ス変です。そのような巧。 Si . テー:9のぃ、 

ク了ッブをしておさ王しょ 5. 

この ■ 压で13, VAI0 にな巧3れたテーさのバックアッブ方法と ■ モの tl モ方;坦こついて K はし5す • A く 
ご奇* SU ただ？， XCW デーさの巧田に《巧立てくだ3い， 

バックアッブ巧ま 

，*_卜べ 一ye ■け 1 
me 占■か 《<KSW 

07■ンヶートべ —y へ1 

アブパ-シ S ンVつ卜めデ-がに.バッ巧けのり巧からV化!の巧へのが化 
ミモめ方注ち齡しけ， 

|is けVクアバち* 
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VAIO カスタマーリンクモバイル（携帯電話用 VAIO ヴポートサイト） 

携帯電話用の VAIO サポートヴイトで最新のヴポート情報を提供しています。特にウイルス情報などを調べたいときや、 
バイオの修理状況を確認したいとをなどに便利です。 

ta gs 就 

• 修理状況の確認は、 VA にカスタマー U ンクへ直接修理を依頼された場合にのみご利用いただけます。 

詳しくは、 IT 修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について」 （150 ページ)をご覧ください。 

• 対応端おま、 i - mode 、 EZweb 、 Yahoo ! ケータイです。 

□ メニュ ー 

• お知らせ • Q&A • サポート系コンテンツ 

-重要なお知5せ -新着 Q&A - VAIO の修理について 

- What’s New ! -よくある質問 - VAIO Hot Street 

-ウイルス-ワーム情報 -初む者コーナー モバイル 

-マイク□ソフト- - Q&A • 巧語集検索 

セキユ U ティ情報 

□ アクセス方法 

• URL か5アクセス 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / mobile / 

• QR コードからアクセス 


(バーコー ド (QR コー ド)読み取り対応機種のみ） 

VAIO Hot Street (VAIO ユーザの情報交換サイト） 

バイオをお持ちのお客様同±で、よりバイオを活用するための情報を交換でをるサイトです。 

皆に教えてあげたい情報を投稿したり、わからないことを質問したり、質問に回答したりすることびでをます。 

見たい投稿を閲覧するだけのご利用わ巧能です。 

iMiS 就 

• 閲覧!;(がのご利用には、 VAIO カスタマー登録を行っていただいた際に発行する My Sony ID または VAIO カスタマー D び必要です。 

• 投稿内容に関して、ソニーは一切保証いたしません。 

(ごヒント） 

@(スタート）ボタンー[すべてのプログラム ]- [Internet Explorer ] をク U ックして 「Windows Internet Explorer 」 ソフトウエアを起 
動し、お気に入り）から [ VA にヴポートぺージ]- [3 VAIO Hot Street (情報投稿サイト)]をク U ックして表あずることもできます。 

投稿を見る 

VAIO の製品型名や 
キーワードなど、 

お好をな方法で投稿 
を簡単に探せます。 

投稿•質問ずる 

質問や投稿はこち5 
か b お気屬に。 



人気投稿ランキング 




• お楽しみコンテンツ 
-お楽しみ I 」ンク集 
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電話で問い合わせる 


VAIO カスタマー登録に関するお問い合わせ 

カスタマー専用デスク 

電話番号：(0466) 38-1410( 通話料ぉ客様負掛 

(ゼ□ヨン□ク□クサン八チイチヨンイチゼロ） 

受付時間：平日别ま〜20時 

±曜、日曜、巧:日别き〜17時 

(年末年始は±曜、日曜、祝日の受付時間となる場合がありまず。） 

fitfS 就 

バイオの使いかたのお問い合わせや修理の受付につい口ま、 VAIO カスタマーリンク r 使いち相談窓□」「修理相談窓□」までご連絡ください。 


使いかたに関するお問い合わせ 

VAIO カスタマ ー U ンク「使い方相談窓□」では、バイオに関する技術的な質問を電話で承っております。 

お問い含わせの前にご確認ください 

□ お試しください 

rVAIO 電モマニュアル」や VAIO カスタマーリンクホームページで、バイオの操作やトラブルの解決方法をご確認くだ 
さい。 

詳しくは、 rVAIO 内の情報を調べる」 （138 ぺージ)、 r ヴポートホームぺージで調べる」 （140 ぺージ)をご覧ください。 

□ 付属ソフトウ I アのお問い合わせについて 

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、 r 付属ソフトウェアのお問い合わせ先」 （155 ページ)をご覧ください。 
それじ(外のソフトウェアについては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

□ VA にカスタマー登録をご確認ください 

VAIO カスタマーリンク「使い方相談窓口」のフリーダイヤルをご利用になるには、 VAIO カスタマー登録が必要でず。 

VAIO カスタマー登録の隙にご登録いただいた電話番号を使って、発信ち番号通知にてお電話をいただ < と、自動的に 
ご登録を確認でさます。 

非通知設定でおかけいただく場合などは、音声ガイダンスに従って、ご登録の電話番号の入力をお願いいたします。 
VAIO カスタマー登録について、詳しくは「カスタマー登録する」 （52 ページ)をご覧ください。 

□ 攻下の内容をご用意ください(③〜@は1亥当ずる場合のみ） 

@本機の型名(保証書または、本機 ID ラベルに記載されています。） 

( D 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名） 

感 エラー;><ッセージび表示された場合は、表示されたエラー;><ッセージ 
@本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン 

(ごヒント） 

D ラベルについて詳しくは、「备部の説剧の ID ラベルり63ぺージ)をご確認ください。 

□ お問い合わせやご意見、個人情報の取扱いについて 

お問い合わせ内容や商品に関するご意見は、商品開発およびサービス-ヴポート向上の参考とさせていただ<場合び 
お0ます。 

また、ご質問などに適切に対応するため、通話内容を記録させていただ < 場合びあります。 
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r 使い方相談」のヴポートに関するお知!5せ 

2009年4月中旬の予定で、 r 使い方相談」のサポートを下記のとおりに変更させていただきます。 

VAIO カスタマー登録びお済みのお客様に、 VAIO ご購入曰か51年間は、使いかたの相談や技術的なお問い合わせのヴ 
ポートを無料でご提供させていたださます。 

□rvAio ご購入日」とは、 VAIO 本体に同おの保記書に記載されている r お買上げ日」となります。 

VAI 0 カスタマー登録の際にご入力ください。 

□「ヴポート」には、電話ヴポート、 VAI 0〕 ールバック予約サービス、テクニカル WEB サポートがールサポート)び含ま 
れます。 

□上記ヴポートの対象製品は、 VAI 0 本体、 VAI 0 本体に付属の 0 S およびソニー製ソフトウェア、一部の VAI 0 関連製品です。 
□電話ヴポート(使い方相談窓 □) をご利用の際には、 VAI 0 カスタマー登録の有無を確認させていただきます。 

VAI 0 カスタマー登録の際にご登録いただいた電話番号を使って、発信者番号通知にてお電話をいただくと、自動的 
にご登録を確認できます。非通知設定でおかけいただく場合などは、音声ガイダンスに従って、ご登録の電話番号の 
入力をお願いいたします。 

□修理相談窓□での故障診断および修理受付、 PCU サイクル、 FAX 情報サービスについては、従来どおり無料でヴポー 
卜をご利用いただけます。 

また、 VAI 0 カスタマー登録びお済みでないお客様や、ご登録びお済みで VAI 0 ご購入日から2年目 L 如きのお客様には、使 
いかたの相談や技術的なお問い合わせのヴポートをご利用いただける rvAio サポートチケット(有料)」をご巧意させ 
ていたださます。 

く VAI 0 ヴポートチケットついて> 

• チケット料金： 1回チケット2,100円/3回チケット5,250円（いずれを税込） 

※チケット有効期限は、チケット購入曰か51年間です。 

※使いかた相談の1案件につさ、1回とカウントさせていたださます。1度のお電話のお問い合わ 
せでわ、異なる複数のご質問をいただいた場合は、ご質問数分のチケットび必要となります。 

• チケット購入方法：クレジットカードでのお支払いとなります。お電話でお問い合わせいただいた隙に、音声ガイ 
ダンスに従ってクレジットカード番号と有効期限を入力していたださます。 

※ご利巧いただけるカード会社は、 VAI 0 カスタマーリンクホームページでご確認くださし、。 

□メ ールサポートに関しては、当面の間、 VAI 0 カスタマー登録びお済みで、 VAI 0 ご購入日か52年目料降のお客様にも 
無料でご利用いただけます。無料でご利巧巧能な期間の終了につきましては、後曰、 VAI 0 カスタマー U ンクホーム 
ページなどでお知5せいたします。 

最新情報は、 VAI 0 カスタマーリンクホームぺージにて随時更新し、ご案内しております。必ずご確認ください。 

• 「使い方相談」のヴポートに関するお知らせ http :// vcl . vaio . sony . co . jp / supinfo / 

• 「使い方相談」サポートご利巧規約 http :// vd . vaio . sony . co . jp / supinfo / terms.html 


お問い合わせ先 

VAI 0 カスタマーリンク r 使い方相談窓 inj 
電話番号：(0120) 60-3399 (フリーダイヤル） 

(□クゼ □ サンサンキュウキュウ） 

^^ VA にカスタマー登録びお済みではないお客慌携帯電話、 PHS 、一部の IP 電話、ミ毎がなどからのご利话は、の46目） 30-3000( 通話 
料お客様負担） 

受付時間平日：别き〜1別き±曜、日曜、祝日：别寺〜17時 （365 日年中無休） 

年末年始は±曜、日曜、祝日の受付時間となる場合がありまず。 

フ IJ — ダイヤルのご利用には、 VAI 0 カスタマー登録び必要となりまず。 

ご登録していただくと、 「 VAI 0 コールバック予約サービス」 （146 ページ)び24時間ご利用いただけます。 

就 

• 電話番号はお間違いのないよラ、ご注意ください。電話番号や営業時間は変更になる場合びあります。 

• 他社製品との接続、ソニーび提供していない 0 S ■ ソフトウェア、ソニーで再現できないご使用上の問題点などについては、お答 
えいたしかねる場合びあります。 

(ご ヒント） 

音声ガイドの案のに従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターび対応します。 
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VAIO カスタマーリンク電話受付混雑状況(使い方相談) 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html 

電話受付の遲雑状況を、 VAIO カスタマー U ンクホームページで公開しています。 


□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち6か S ) 


VAIO カスタマーリンク 
ホームページにアクセス 


「お問い合わせ」 
をク U ック 


使いかたなどの \ 
r 技術的なお問い 〉 
合わせ」をクリック/ 


rvAio カスタ7-リンク> 
電話受付混雑げ況(使い方 
相談) J をクリック > 


VAIO コールバック予約ヴービス 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html 

ホームページから電話ヴポートのご予約をお申し込みいただくと、ご指定の日時に VAIO カスタマー U ンク（コールセ 
ンター)か5お客様にお電話を差し上げるヴービスです。 

予約受付： VAIO カスタマーリンクホームページか5ご予約可能 
回答時間： 365日24時間 


□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち S か S ) 


VAIO カスタ7-リンク\ 
ホームページにアクセス/ 


r お問い合わせ」を 
ク IJ ック 


rvAio コールバック予約\ 
サービス」をクリック_/ 


• 本サービスのご利用には、 VAIO カスタマー登録を巧っていただいた隙に発行する My Sony ID または VAIO カスタマー ID び必要です。 
• 本サービスは、バイオ本体やバイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせにご利巧いただけます。 

のヒント） 

VAIO カスタマー U ンクホームページのアクセス方法について詳しくは、 rVA にカスタマーリンクホームページ」 （140 ページ)をご覧く 
ださい。 


VAIO リモートヴービス 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/ 

オペレーターびインターネット経由でお客様のバイオの 
画面を確認しなび5、トラブルの内容を確認したり、使い 
かたなどをご案内するサービスです。 

「電話の説明だけではわかりにくい」 r 自分の状況をうま 
く説明できない」といラかたは、ぜひお試しください。 

本ヴービスは、き前に rvA にコールバックず約サービス」からの 
お申し込みび必要です。なお、お問い合わせの内容によっては、 
本サービスをご利巧いただけない場合びあります。 



お客様 、 オペレ夕一 

^-^- 1 


電話でちサポート 


□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち S か 6) 


VAIO カスタマーリンク\ 
ホームページにアクセス/ 


r お問い合わせ」を 
ク U ック 


rvAiou モートサービス」 
をク U ック 


依~ヒント） 

VAIO カスタマーリンクホームぺージのアクセス方法について詳しくは、 rVA にカスタマーリンクホームぺージ」（140ぺージ)をご覧く 
ださい。 


146 



メールで 


驢 


FAX で 


韓奇 


メールで問い合わせる（テクニカル WEB サポート） 


(http://vcl.vaio.sony.co.Jp/info/techweb.html) 

バイオに関する使いかたなどの技術的な質問をホーム 
ページ内の問い合わせフオームから入力すると、電子 
方ールで回答を受け取ることびでさるサービスです。 

のヒント） 

本サービスのご利用には、 VA にカスタマー登緑を行っていただい 
た際に発行する My Sony ID または VA にカスタマー ID が必要です。 


《う 

HS , -1 ホ-ムぺ-ジ^ _ flh 

rn か！5のお問い rn 

合わせ tdil 

お客な オぺレ^夕一 

^_ I 


メールで回答 


□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこち S か 6) 


VAI 0 カスタマーリンク\ 「 r お問い合わせ」を\ I 「メールで相談」を\ 

ホー ムぺ ージに アクセス/ クリック _ J クリック _ / 

(ごヒント） 

VAI 0 カスタマ ー U ンクホームぺージのアクセス方法について詳しくは、 rVAIO カスタマ ー U ンクホームぺージ」（140ぺージ)をご覧く 


お客様へ 

2009年4月中旬の予定で、 r 使いち相談 J のヴポートが変更となりまず。 

詳しくは、 IT 使い方相談 J のサポートに関するお知5せ J (145 ページ)をご覧ください。 


FAX で情報を取り寄せる 


「 FAX 情報ヴービス」では、バイオに関する各種情報や修理の隙に必要な rVAIO カルテ」などを FAX で入手でをます。し：^ 
下の FAX 番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。 

なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手でさます。 

FAX 情報 サービス 

FAX 番号： (0466)30-3040 

就 

一部の機種では提供されません。 
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修理を依頼されるとさは 


修理を依頼される前に 

八ードウエアの故障と思われて修理に出されたをのの多 < び、仕様の範囲内であったり、ソフトウエアの設定を変更す 
るなどの操作で直ることびあります。修理を依頼される前に、下記のご確認をお願いします。 

• rVAIO 電子マニュアル」や 「 VAIO カスタマー U ンクホームページ」などで、お使いのバイオの症状に合ラちのびない 
かご確認ください。詳しくは、 rVAIO 内の情報を調べる」（138ページ)、「ヴポートホームページで調べる」 （140 ペー 
ジ)をご賣ください。 

• VAI 0 Update を利用して、お使いのバイオび最新の状態かご確認くださし、バイオをアップデート(最新状態に)す 
ることにより、お客様のお困りの症状を解 ミ 夫できることびあります。 VAI 0 Update について詳しくは、 r 重要情報を 
自動的に入手する」 （54 ぺージ)をご確認ください。 

の‘ヒント） 

VAI 0 カスタマーリンクホームぺージの「故障かな？と思ったら」 （ http :// vcl . vaio . sony . cojp / rep / mistake . html ) でも故障と間違いや 
すい症状や解決方法などについてご案内しています。修理を依頼する前にご確認ください。 


修埋の流れ 


幽 . jq ぃ 巧 



修理を申し込む 修理を申し込む お引取り 修理センター お届け 

前の華備をずる にて修理 


修理を申し込む前の準備 

□ 巧証書や VAI 0 カルテ、筆記用具をご用意ください 

保証書と VAI 0 カルテは本機に付属しています。 「 VAI 0 カルテ」を紛失された場合は、 

VAI 0 カスタマーリンクホームぺージ ( http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rep / precall . html ) 

または FA 刈青報ヴービス (147 ぺージ)より入手できます。筆記用具は、修理をお受 
けする隙にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。 

货‘ ヒント） 

弊社の保証列に、販売店などの独自の保証に加入されている場合は、そちらの保証巧 
容ち確認されることをおすすめします。 

□ ご注意ください 

• 修理時の代醫機はご用意してお0ません。 

• 保証期間中でち有料になる場合びあります。詳しくは保証書の「無料修理規定」をご覧ください。 

• ご購入媛1か月し U 降のお申し出による八ードウエアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になります。 

• 修理料金のお支払いは、現金一括もいのほかに、カードによる分割払いびご利用いただけます。詳し<は rvAio カル 
テ」をご賣ください。 

• 修理のために交換した故障部品はお客様に返却しておりませんので、あ5かじめご了承くださし、。 

• お買いホめいただいたバイオの保証書規定は曰本国内のみ有効です。 

海外修理ヴービスとして rVAIO Overseas Service 」 をご用意しています。詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 
(153 ページ)をご賣ください。 

依‘ ヒント） 

VAI 0 カスタマー U ンクホームページで修理規約についてご説明していまず。ご確認ください。 
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© 修理窓□に電話をかける 

故障症状を確認し、修理び必要な場合、修理品のお弓 I 取り手配をいたします。 

• オペレーターびお伝えする修理受付番号をお手持ちの VAIO カルテにご記入ください。 

• 修理品のお弓 I 取り時間を翌曰し分降で UTF の4つの時間帯よりお選びください。 

①9時〜12時/③12時〜15時/③15時〜18時/®18時〜20時(倒ま平日のみ) 

討 

• 上記は2008年10月現在で選択可能な時間帯です。 

• 一部機種、一部地域では、ご利用で去ない時間帯びあります。 

• ご希望の曰時、引取り場所などを調整させていただく場合びあります。 


□ データのバックアップをおとりください 

修理に出す前に、八ードディスクなどの記録媒体のプ□グラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとり 
<ださい。 

弊社の修理により、万一八ードディスクなどのプ n グラムおよびデータび消去あるいは変更された場合でを、弊社は一 
切責任を負いかねますのであらかじ故ご了承ください。 

データのバックアップをとる方法は、「バックアップについて」 （94 ページ)をご覧ください。 

OS び起動しないなど、バックアップびでをない場合でち、弊社にてバックアップを行ラサービスは行っておりません。 

□ 概算修理料金について 

ホームページで、製品別にをな症状と故障箇所別の概算修理料金を確認でさます。修理に出される前などにお役立て 
<ださい。 

VAI 0 カスタマー U ンクホームページ r 概算修理料金」 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rep / repstd / 

□ VAI 0 カスタマーリンク電話受付混雑状況(修理相談） 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / rep / konzatu.html 

修理相談窓□の混雑状況を VAI 0 カスタマー U ンクホームページで公開しています。お電話の前にご確認ください。 

□ その他 

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合びあ0ます。ご使用のバイオをでさるだけお手元にご巧意の上、 
お電話ください。 


修理を申し込む 



依！::ント） 

• 音声ガイドの案内にがい、お問い合わせの容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターび対応します。 
• 通萬、平日は17時まで、±曜、日曜、祝曰は15時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。 

(一部機種•地域を除く。2008年10月現在） 


陛刪援\一ぉ法端 
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お引取 0 


① お引取りまでの準備 

UTF をあ5かじめご用意ください。 

• 修理品本体 

• VAIO カルテ 

• 保証書(保証期間中のみご用意 < ださい。） 

• 必要な付属品類 

( D お引取り 

ご連絡いただいた翌日降に、ソニー指定の配送業者び修理品をお客様宅へ弓 I を取りに伺います。 

の‘ ヒント） 

• 修理品のお引取り、捆包材の巧意や捆包作業、修理後のお届けは、ソニー指定の配送業者び無料で巧います。 

• 修理品本体はを関にて手渡しできるよラ配線をはずしてご用意ください。 

• VA にカスタマー U ンクへ直接修理をご依頼されたお客様には、ホームページおよび携帯電話向けサポートヴイトで修理状況や修理 
見積ちりなどをご案内しています。 

詳細については r 修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」 （1 50ページ)をご覧ください。 


お届け/お支払い馆料の場合のみ) 


© お届け 

修理完了後、ソニー指定の配送業者び修理品をお客様宅へお届けします。 

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行ってください。 

@お支化い(有料のみ） 

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望されたかたは、お届けした際に配送業者に修理費用をお支払い < ださい。 


「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について 

ホームページおよび携帯電話向けヴポートヴイトでは、 VAIO カスタマー U ンクへ直接修理をご依頼されたお客様に、 
修理状況や修理見積を0などをご案内しています。 

MitfS 就 

• 販売店経由で点検や修理依頼された場合は、販売店にご確認 < ださい。 

• 一部の機種では提供されません。 

VAIO カスタマーリンクホームページで確認する 

修理の進み具合に応じて、 r 修理品お預かり予定日」、 r 修理完了予定日」、「修理完了日」の日程を VAIO カスタマ ー U ンク 
ホームページ「修理/お預かり品状況確認、」でご案内しています。 

□ アクセス方法 


VAIO カスタマーリンク 
ホームページにアクセス 


「修理•その他 
サービス」を 
ク IJ ック 


I ■修理進蝴犬おと\ 
修理品到着後の > 
確認」をクリック/ 


r 修理/お預かり 
状況の確認」を 
確認 


保~ヒント） 

VAIO カスタマ ー U ンクホームぺージへのアクセスち法について詳しくは、 rVAIO カスタマ ー U ンクホームぺージ」（140ぺージ)をご覧 
<ださい。 
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VAIO カスタマーリンクモバイル(携帯電話向けヴポートヴイト)で確認する 

修理品の進披状況 (7 段階)および修理完了予定曰のご案内、修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、お客様への 
問い合わせ連絡、見積時/修理完了時のご案内を携帯メールにお知5せするサービスなどを VAIO カスタマーリンクモ 
バイル「修理お預かり情報」でご提供しています。 

尉 

• 見積案巧メール、修理完了案巧;><ールを受信するには、事前にモバイルサイトでの携帯メールアドレスのご登録び必要です。 

• ル受信制限を設定している場合は、 @ sony . co . jp からの ルび受信できるように設定してください。 

□ アクセス方法 

① VAIO カスタマー U ンクモバイルの「修理お預かり情報」にアクセスする。 

• URL か5アクセス 
https://vcl.e-service.vaio.sony.co.jp/ 

• QR コードからアクセス 

(バーコード ( QR コード)読み取り対応機種のみ） 



( D 「□グイン」を選択し、修理受付番号と電話番号を入力。 

巧‘ヒント） 

□グインでは、修理受付の際にお伝えした修理受付番号 （10 巧)と、お伺いした「ご連絡先電話番号」を入力します。 
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保証書とア フターサービス 


保証書について 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店か5お受け取りくださし、。 
• 所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切に保存してください。 


アフターサービスについて 

保証期間中の修理は 

保罰書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合びございます。詳しくは保罰書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 

修理について 

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者びお客様宅に修理機器をお引き取 
りに伺い、修理完了後にお届けします。詳しくは、 r 修理を依頼されるときは」 （148 ぺージ)をご覧ください。 

部品の保有期間について 

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造巧ち切り媛 
6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただをます。 
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その他の サービスとサポート 


VAIO 才ーナーの皆さまの 
ポータルぺージ 「My VAIO 」 

http :// sony . jp / vaio / myvaio / 

ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、マイブック 
マークや^モなど、毎曰便利にご利用いただける機能び 
満載です。ぜひご活用ください。 

また、□グインボタンから My Sony ID を使って□グイン 
すると、お客様の登録製品情報やソニーポイント残高な 
どび表示されます。 



(2008 年弓月現在） 

□ My VA に Pass 脯償） 

VAI 0 カスタマー登録 (52 ページ)をしていただいたお客 
様に無料で提供する優待プ□グラムです。 

お得な優待キャンペーンや、対象サービスご利用による 
ソニー ポイントのプレゼント (5 〜10%)など、さまざま 
な特巧を受けることびでをます。 

□ My VA に Pass プレミアム ( 有償） 

ワンランク上の優待プ□グラム 「My VAI 0 Pass プレミア 
ム」な5、ソニーポイントのプレゼント率びさ5にアップ。 
また、プレ S アム;><ンバー限定の無料コンテンツや優待 
販売、プレゼントキャンペーンなどち随時ご提供します。 

* 「ソニーポイント」とは、ソニーグループ共通のポイントプ □ 
グラムです。貯めたポイントは、ソニーグループの多彩な商品 
やサービスの購入などにご利用いただけます。 


各種有料サービスのご案内 

お客様のスキルや目的、状況に合わせた各種有料サービ 
スメニューび巧意されています。 

各種サービスはバイオ オーナー 向けサイト MyVAIO 
( http :// sony . jp / vaio / myvaio /) からご覧く ださい卜部 
サービスを除く）。 

2008年10月現在の情報になりまず。 

□ VA に延長保証ヴービス 

http :// sony . jp / vaio / vp 2 / 

ベーシック 

1年間の >(一力一保証を3年間に延長します。 

ワイド 

ベーシックに加え、落下や水磊れ等のお客様の過失によ 
る損害や火災-水が等の事故についてわご購入か53年 
間無料修理します。 

お* 

• ご購入にはカスタマー登録び必要です。 

• バイオご購入曰から30曰 ■Ul 巧にお申込ください。 

• ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既にな話に加入 
済みのため、サービス対象がです。 

□ VA に Overseas Service (海州度理ヴービス） 

http :// sony . jp / vaio / vos / 

海外で安むしてお使いいただ<ための修理ヴポートサー 
ビスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料 
でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。 
また、その際お電話でのサポートち行います。 

• 一部の機種はサービス対象がです。ご了承<ださい。 

• ご購入にはカスタマー登録び必要です。 

• バイオご購入日から60日 ■Ul 内にお申込ください。 

□ VA に設置設定サービス 

http :// sony . jp / vaio / setting / 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサ 
ポートを行ラサービスです。 

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを 
ご賣いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 
合わせください。 

ソニー デジ ホー ムサ ポー トデスク 

電話番号： （0570) 073-1 11(—般及び携帯電話） 

(03) 5789-3474 (PHS - IP 電話） 

受付時間：10: 00〜18: 00 
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□ VA にインターネットセキュリティ 

http :// sony . jp / vaio / vis / 

最新版のセキュ U ティソフトを月額367円(税込み)から 
ご用意していますので気軽にご利用いただけます。 

年次更新の手続さち必要な <、いつでをまむです。 

□ VAI 0 メール 

http :// sony . jp / vaio / mail / 

バイオをお持ちのかたに r おなきな名前 @ vaio . nejp 」 の 
;><ールアドレスを提供します。 

プ□ノレ f ダを変更してち、同じ六ールアドレスを使えま 
す。 Web メーレ機能で携帯電話や外出先か5わご利用 
いただけます。 

□ VA にソフトウェアセレクション 

http ：// sony.j p / vaio / soft / 

VAIO カスタマー登録をしていただいたお客様にお得な 
価格でご購入いただけるソフトウェアのダウン□—ド販 
売です。 

ノ くイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイ 
卜限定のソフトウェアわを数取りそろえています。 

□ セミナー•個人レッスン 

http :// sony . jp / vaio / lesson / 

セ5ナー 

ノ くイオの基本的な使いかたか5、写真加工、八イビジョン 
編集まで、少人数制でお客様の「実現したい」を応援する 
講座を多数ご用意しております。 

IT エンターテイン;><ントセ S ナー事務局 
電話番号： （0570) 075-1 11(—般巧び携帯電話） 

(03) 5789-3493 (PHS - IP 電話） 

受付時間：10: 00〜18: 00 

個人レッスン 

バイオの基本的な使いかたか5、デジタル写真の加工、ビ 
デオ編集、 Word や Excel などといったソフトウェアの 
レッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。 
お申し込み、講座内容や料金等詳細については、ホーム 
ページをご覧いただくか、デジホームヴポートデスクま 
でお問い合わせ < ださい。 

□ 部品の販売について 

http :// sony . jp / vaio / parts / 

バイオをよ0快適にお使いいただ < ために、一部の部品や 
付属品を有料で提供いたします。 

購入可能な部品例 

キーボードやマウスなど簡単に交換でをる部品、取扱説 
明書などの付属品、商品として販売終了した AC アダプ 
ターやバッテ U —など。 

ごま文方法 

• ソニーサービスステーション ( SS ) でのご注文 ( SS 窓□で受け取り 
の場合お支もいは部品巧のみ。） 

• ホームページより部品をご注文(対象機種のみ） 

相 K 品代+送料-代引き手数料1,155円(税込)） 


was 就 

• ご登録製品によっては、提供できないサービスびあります。 

• ホームページからご注文いただく場合は、 VAI 0 カスタマー登 
録び必要です。 

□ VAI 0 カスタマイズサービス 

http :// sony . jp / vaio / customize / 

バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行ラサー 
ビスです。 

1年間の保罰びついたソニー純正のサービスです。 

メモ U や八ードディスクのアップグレード、キーボードの 
交換などのメニューをご用意しています。(対象機種のみ) 

□ アップデート CD - ROM 送付サービス 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / cdromss / 

ネットワーク経由でのアップデートび困難なお客様に、 
お使いの機種に応じたアップデート CD - ROM を有料で 
送付するサービスです。 

□ リカバリディスク送付サービス 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / purpose / repair / 

VAI 0 を再セットアップするとをに必要なディスクを有 
料で送付するサービスです。 

ご提供する U カバ U ディスクは、 VAI 0 にプ U インス! -- 
ルされている 「 U カバ U 作成ツール」か5お客様ご自身で 
作成することびでさるディスクと同等のちのです。 

お申込みには、該当製品のカスタマー登録び必要になります。 

□ 訪問修理サービス 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / onsite / 

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお応 
えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスク 
トップ型バイオのみ） 

ソニーのサービスエンジニアびお客様のご自宅へ直接お 
伺いして、修理を行ないます。 

技術料-部品代外に保証期間の内外に関わ5ず、別途、 
訪問料金びかかります。 

サービス方ニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新 
されますので、お申し込みの前にホームページをご確認く 
ださい。 

□ VA にクリニック(点検ヴービス） 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / clinic / 

ソニー品質基準に基づいた各種点検に加え、普段手入れ 
のでさない内部のお掃除やキーボード交換など、お客さ 
まの VAI 0 を専門のスタッフび1台1台 T 寧にク U ニック 
します。 
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付属ソフトウェアの 
お問い合わせ先 


本機に付属のソフトウエアはそれぞれお問い合わせ先び 
異なります。鲁ソフトウエアごとに記載された先へお問 
い合わせください。 

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いに 
なる際のごを意など詳しい情報は、下記の手順で rvAio 
電子マニュアル」を表示させてご覧ください。 


巧ヒント） 

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 
付属のソフトウてアを確認するには、付属の r まな仕様と付属ソ 
フトウてア」をご覧になるか、または©(スタート）ボタンー[す 
ベてのプ□グラム]にポインタをあわせて表示されたメニューを 
ご確認ください。 


@(スタート)ボタンー[ずべてのプ〇 
グラム]- [VAIO 電子マニュアル]の順 
にクリックずる。 

rvAio 電子マニュアル」び表示されます。 


2 


rvAio 電子マニュアル」の[ソフトウェ 
アの使いかた]-[ソフト紹介/問い合 
わせ巧]-[付属ソフトウェアのご紹介 
と問い合わせ巧]をクリックし、表示さ 
れたソフトウェア名をクリックずる。 


WtfS 就 

• Windows Vista は、使用者び 0 S 上で作業を行うには一定の 
ユーヴー権利とアクセス許可び必要です。 

本機に付属のソフトウてアの中でち同様に、一定のユーヴー 
権利とアクセス許巧び必要なちのびあります。 

インス I -ールびできない、機能の一部び使巧でをない、または 
ソフトウェアび起動できない場合などは、□グインしている 
ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可びちえられて 
いない可能性びあります。 

その場合は、システムの管理び可能なユーヴー名で再度□グ 
インするか、お使いのユーヴー名に r コンピュータの管理者」 

の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 

なお、ソフトウェアによっては、ユーヴーの簡易切り替えに巧 
応していないものびあります。詳しくは、各ソフトウェアのへ 
ルプをご覧になるか、各ソフトウェアの r お問い合わせ先」に 
お問い合わせ < ださい。 

• 付属ソフトウェアの一部においては、アプ U ケーシヨン単独 
でアンインス I -ールやインス I -ールび行えるをのちあります。 
ただし、このよラな操作を巧った場合の動作確認は行ってお 
りません。 


0 S 

_ ウインドウズ ビスタ ホーム プレミアム ウイズ 

□ Windows Vista ( R ) Home Premium with 
Service Pack 1 正規版 

VAIO カスタマ ー U ンク 


AV エンターテインメント 

□ \ A / indows ( R ) Media Center 

VAIO カスタマーリンク 

厂_^ ウィンドウズ メディア プレーヤー 

□ Windows Media ( R ) Player 

VAIO カスタマーリンク 

厂っ_ウィンディーブイディービーディーフォーバイオ 

□ Win DVD BD for VAIO 

VAIO カスタマーリンク 

厂^ ウィンディーブイディーフォーバイオ 

□ Win DVD for VAIO 

VAIO カスタマー ij ンク 


テレビ 


ギガ ポケット 


□ Giga Pocket Digital 

VAIO カスタマーリンク 
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ビデオ編集 

□ VaTo Movie Story 

VAIO カスタマー U ンク 

□ Adobe(R) Premiere(R) Elements(R) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 023623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 

アドビ製品使用中のトラブル-製品の不具合に関す 
るお問い合わせ： 

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 
操作方法やその他に関するお問い合わせ： 

有償テクニカルサポートプ□グラムまたは、無償の 
サービスサポートデータベースや ユー ヴフォーラム 
をご利用 < ださい。 

(無償電話ヴポートのサポート範囲に該当するかど 
ラかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い 
合わせください。） 

《 新しいバージョン U U —スなどに伴いサポートを終了す 
ることびあります。 

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 
http ;// www . adobe . com / jp / support / oennsony / index.html 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、曰曜、祝曰、アドビシステムズ株式 
会社休業曰を除 <) 

ホームぺージ： 

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html 

□ vAToldit Components 

VAIO カスタマーリンク 

。 Dig デおなふ ! ind(R) ご E—. 搞 \ ぶわ巧デが崩応版 ) 

株式会社デジオン 

電モメール：下記の URL のお問い合わせフォームよ 
りお問い合わせください。 

ホームぺージ： 

https://www.digion.com/support/dgon_oemsupportjorm.htm 

《 E - mail でのヴポートサービスのご提供となります。 


BD / DVD 作成 

,_ クリックトウディスク 

□ Click to Disc 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAlb Content Ex^porter 

VAIO カスタマーリンク 

□ ciicktoDfscE& 

VAIO カスタマーリンク 

□キシオ イージー メディア クリエイター 

U Roxio Easy Media Creator 

Roxio サポートセンター 

電話番号： （0570) 00-6940(ナビダイヤル） 

受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺 

(祝祭日、ソニックソルーシヨンズ株式尝社特別休業 

曰は除く） 

《 Roxio サポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場 
合、お客様びご利巧されている電話回線-端末の種類に 
よって通話料のご負担額び異なります。 

電子メール：下記の URL の; ールヴポー トフ オーム 
よりお問い合わせください。 

ホームぺージ： http :// www . roxio . jp / support / 


音楽 

ソニックステージ マスタリング スタジオ 

Li bonicStaqe Masterina Studio 

VAIO カスタマーリンク 

デイーエスデイーダイレクトプレイヤー 

□ DSD Direct Player 

VAIO カスタマーリンク 

厂っ_ バイオ ミュー ジックボックス 

□ VAI0 MusicBox 

VAIO カスタマーリンク 

□ LifeFLOW 

VAIO カスタマーリンク 
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写真 

□ Windows ( R ) フオ ト ギヤラリー 

VAIO カスタマー U ンク 

□ '"PMBCPkture Motfon Bmwser ) 

VAIO カスタマーリンク 

力^ラ本体に関するお問い合わせ先： 

ソニー 使い方相談窓 □ 

( AV 製品の使い方相談-故障診断） 

電話番号：フ U - ダイヤル； （0120) 333-020 
携帯 - PHS ‘ 一部の IP 電話： (0466) 31-2511 
上記番号へ接続媛、最初のガイダンスび流れてい 
る間に「402」+「#」を押してください。直接、担 
当窓□へおつなざします。 

受付時間：月曜〜金曜： 9時〜20時、 

±曜、日曜、祝日、年末年始： 9時〜17時 

□ Adobe ( R ) Photoshop ( R ) Elements ( R ) 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 023623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 

アドビ製品使用中のトラブル-製品の不具合に関す 
るお問い合わせ： 

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 
操作方法やその他に関するお問い合わせ： 

有償テクニカルサポートプ□グラムまたは、無償の 
サービスサポートデータベースや ユー ヴフ オー ラム 
をご利用 < ださい。 

(無償電話ヴポートのサポート範囲に該当するかど 
ラかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い 
合わせ < ださい。） 

《新しいバージョン U 1」ースなどに伴いサポートを終了す 
ることびあります。 

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 
http :// www . aclobe . com / jp / support / oennsony / index.html 
受付時間：月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、曰曜、祝曰、アドビシステムズ株式 
尝社休業曰を除く） 

ホー ムぺ ージ： 

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html 


ホームネットワーク 

□ VAlb Media plus 

VAIO カスタマーリンク 


コミュニケーシヨン 

□ We ら (Lam〔ompanion 

アーク ソフトカスタ マー ヴ ポー h センター 
電話番号： （0570) 060655(ナビダイヤル） 

受付時間： 月曜〜金曜：10時〜12時、13時〜18時 
(年末年始、祝曰除 <) 

電子メール： support @ arcsoft.jp 
ホームぺージ： http :// www . arcsoft.jp 

□ M 苗クだ -i(TM) 為ュ品 k|E 福品 

アーク ソフトカスタ マーヴポー トセンター 
電話番号： （0570) 060655(ナビダイヤル） 

受付時間： 月曜〜金曜：10時〜12時、13時〜18時 
(年末年始、祝曰除 <) 

電子メール： support @ arcsoft.jp 
ホームぺージ： http :// www . arcsoft.jp 

スカイブ 

U Skype 

h 打 p :// www.sky pe . co . jp / 

インターネット•メール 

□ Windows(R) メール 

VAIO カスタマー IJ ンク 

ウインドウズ インターネットエクスプローラー 

U Windows(R) Internet Explorer 

VAIO カスタマーリンク 

□ VA にリモコンブラウザー 

VAIO カスタマーリンク 

□ Yahoo! ツールバー 

ヤ フー 株式会社 Yahoo ! ツールバー カスタ マーヴー ビス 

電子メール： 

https :// ms . yahoo . co . jp / bin / toolbar - ms/Teedback 
《上記ホームページから送信いただけます。 


ホー ムぺージ： http :// www . yahoo . co . jp / 
http :// help . yahoo . co . jp / help / jp / toolbar / index.httTil 
( Yahoo ! ツールバー-ヘルプぺージ） 
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セキュリティー 

□ マカフィー- PC セキュリティセンター 

1マカフィー-テクニカルヴポートセンター 
• 製品のインス!-ールに関するお問合せ 
• マカフィー製品の使いかた、設定方法 
• マカフィー製品に絡むパソコンの障害 
2 マ カフィー•カスタ マー オペレーションセンター 
• ユー ヴ登録方法 
• 契約情報の確認、更新 
• キャンペーンに関するご相談 
電話番号： 

1マカフィー-テクニカルヴポートセンター 
の 570) 060-033 

(03)5428-2279( IP フォン•光電話のかたはこちらへ） 
2 マ カ フィー •カスタ マーオペレーションセンター 

の 570) 030-088 

(03)5428-1792 ( IP フォン•光電話のかたはこち日へ） 

* いずれのセンターち通話料はお客様のご負担となります 
のであらかじめご了承 < ださい。 

受付時間： 

1マカフィー-テクニカルヴポートセンター 
年中無休9時〜21時 

2 マ カ フィー •カスタ マー オペ レーショ ンセンター 
月曜〜金曜9時〜17時(祝日、祭日は除く） 

電子メール： 

<お問合せ専用 Web フォーム> 

マカフィー-テクニカルサポートセンター 
http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / tscontact.asp 

マカフィー-カスタマーオペレーションセンター 

http :// www . mcafee . com / japan / mcafee / cscontact.asp 

ホームぺージ： 

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/ 

□ Spy Sweeper (90 日期間限定版） 

電話番号： （0570) 055250 
受付時間：月曜〜金曜：10時〜12時、13時〜19時 
(±曜、曰曜、祝曰、年末年始休業 (12/29 〜翌1/3)、 
夏期休業3曰を除く） 

電子 メール： 」 Pcustome 「趣 webroot.com 
ホームぺージ： http://www.webroot.co.jp/ 


□ i - フィルター 5.0 (30 曰期間限定版） 

デジタルアーツ株式尝社サポートセンター 
電話番号：月曜〜金曜： （03) 3580 -5678 
±曜、曰曜、祝曰、デジタルアーツ株式会社休業曰： 
(0570) 00-1334 

受付時間：月曜〜金曜：10時〜1別寺 
±曜、曰曜、祝曰、デジタルアーツ株式会社休業曰： 
10時〜20時 

電子メール： p - support @ daj . co.jp 

ホームぺージ： 

よく ある質問： http :// www . daj . jp / faq / 

ユーヴーヴポート お問い合わせ フオーム： 
http :// www . daj . jp / ask / 


ISP サインアップ 


□ So - net サービス紹介 


ソネットエンタテインメント株式会社 
So - net インフオ^ーシヨンデスク 

電話番号： 

( —般固定電話から） （0570) 00-1414 
《 「0570」で始まる電話番号は、一部の電話回線から発信で 
をません。電話びつなびらない場合は、しッ下各畜1^市のい 
ずれかの電話番号におかけください。 


(携帯 PHS • IP 電話か日) 
(携帯 PHS • IP 電話か日) 
(携帯 PHS • IP 電話か日) 
(携帯 PHS • IP 電話か日) 
(携帯 PHS • IP 電話か日) 
(携帯 PHS • IP 電話か日) 
(携帯 PHS • IP 電話か日) 


札幌(011) 711-3765 
仙台 (022) 256-2221 
東京 (03) 3引 3-6200 
名ち屋 (052) 819-1300 
大阪 (06) 6577-4000 
広島 (082) 286-1286 
福岡 (092) 624-3910 


お客さまのご要望に正確かつ迅速に対応するため、通話 
内容を録音させていただいておりまず。対応終了後、消 
去いたします。 


ファックス番号： （03) 5228-1586 
受付時間： 9時〜21時(年中無休） 

^^] 月 1 曰およびソネットエンタテインメント株式会社指定 
のメンテナンス曰を除をます。 

電子メー ル： info@so-net.ne.jp 

ホームぺーシ： http://www.so-net.ne.jp/support/ 
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ワープ□-表計算 

□ MlcrosoVt(R) Office PrcfessioTi'al 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 

電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それ降 
は有償になります。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Professional 
2007プレインス I ルパッケージ」をご確認いただく 
か、マイク□ソフトスタンダードサポートまでお問い 
合わせください。 

受付時間： 月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 

19時、±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、曰曜、祝曰を除く） 
セットアップ、インストール中のトラプルに関ずるお問い合わせ： 
期間、回数の指定はありません。 

こち日のお問い合わせに限り、日曜曰もサポー ト いたします。 
受付時間： 月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 
1别寺、±曜、日曜：10時〜17時 
(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝日を除 <) 

就 

• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便 
番号、プロダク ND をご用意<ださい。 

プロダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Professional 2007プレインス I -- ルパッケージ」をご覧 
<ださい。 

• その他のサポートに関する詳しい情報は付属の 「Office 
Professional 2007プレインス I ルパッケージ」をご確 
認< ださい。 

• Office Professional 2007関連のお問い合わせは 、 VAIO 
カスタマー U ンクではお受けしておりません。 

□ Mlcrosoft(R) Office Personal 2007 with 
Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 

電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

Office Personal 2007は4インシデント (4 件のご質 
問 ）、 Office PowerPoint 2007は2インシデント (2 件 
のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。 
本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 
2007プレインストールパッケージ」および 「Office 
PowerPoint 2007プレインス I ルパッケージ」を 
ご確認いただくか、マイク□ソフトスタンダードサ 
ポートまでお問い合わせください。 

受付時間： 月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 

19時、±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、曰曜、祝曰を除く） 
セットアップ、インストール中のトラプルに関ずるお問い合わせ： 
期間、回数の指定はありません。 


こちらのお問い合わせに限り、曰曜曰ちサポートいたしまず。 
受付時間： 月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 
1別寺、±曜、日曜：10時〜17時 
(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 

fitfS 就 

• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便 
番号、プ□ダク ND をご巧意ください。 

プ□ダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Personal 2007プレインス I ルパッケージ」および 
[Office PowerPoint 2007プレインストールパッケ ー 
ジ」をご覧ください。 

• その他のヴポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインス I ルパッケージ」および 
「Office PowerPoint 2007プレインストールパッケー 
ジ」をご確認 < ださい。 

• Office Personal 2007および Office PowerPoint 2007関 
連のお問い合わせは、 VA にカスタマー U ンクではお受け 
してお0ません。 

。 M マだぶノ S フ〇卜 ft(R) Office Personal 2007 

マイク□ソフトスタンダードサポート 

電話番号： 

東京 (03) 5354-4500/ 大阪 (06) 6347-4400 
基本操作に関するお問い合わせ： 

4インシデント (4 件のご質問）までは無償、それし处降 
は有償にな0ます。 

本件について詳しくは、付属の 「Office Personal 2007 
プレインス I -ールパッケージ」をご確認いただくか、マ 
イク□ソフトスタンダードヴポートまでお問い合わせ 
<ださい。 

受付時間： 月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 

19時、±曜：10時〜17時 

(マイク□ソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く） 
セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 
期間、回数の指定はあ0ません。 

こちらのお問い合わせに限り、曰曜曰もサポートいたします。 
受付持間： 月曜〜金曜： 9時30分〜12時、13時〜 
19時、±曜、日曜：10時〜17時 
(マイク□ソフト社指定休業曰、年末年始、祝曰を除く） 

• お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便 
番号、プ□ダク ND をご巧意ください。 

プ□ダクト ID の確認方法については、付属の 「Office 
Personal 2007プレインストールパッケージ」をご覧く 
ださい。 

• その他のヴポートに関する詳しい情報は、付属の 「Office 
Personal 2007プレインス I ルパッケージ」をご確認 
ください。 

• Office Personal 2007関連のお問い合わせは、 VAhD カス 
タマー IJ ンクではお受けしておりません。 
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実用ツール 

□ 筆ぐるめ 

冨±ソフト株式舎社インフオメーションセンター 
電話番号： （03) 5600 -25 引 
受付時間： 9時30分〜12時、13時〜17時 
(月曜〜金曜（祝祭曰、および冨±ソフト株式尝社休 
業曰を除く）） 

※ ただし、 11/1〜] 2/30 の間は無休サポート 
ファックス番号： （03) 3634-1322 
電子 メール： users@fsi.co.jp 
ホー ムぺージ： http://info.fsi.co.jp/fgw/ 

□ Adobe(R) Acmb^lR) Sta^ndard 

アドビシステムズテクニカルサポート 
電話番号： （0570) 023623(ナビダイヤル） 

または (03) 5304-2400 

アドビ製品使用中のトラブル-製品の不具合に関す 
るお問い合わせ： 

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 
操作方まやその他に関するお問い合わせ： 

有償テクニカルサポートプ□グラムまたは、無償の 
ヴービスサポートデータベースや ユー ヴフ オー ラム 
をご利用 < ださい。 

(無償電話ヴポートのサポート範囲に該当するかど 
ラかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い 
合わせください。） 

《新しいバージョン U U —スなどに伴いサポート 
を終了することびあります。 

ヴポート対象製品はホームページをご確認ください。 
http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html 
受付時間： 月曜〜金曜： 9時30分〜17時30分 
(年末年始、±曜、曰曜、祝曰、アドビシステムズ株式 
舎社休業曰を除 <) 

ホームぺージ： 

http;//www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html 

,_^エイトックフオーウインドウズ 

□ ATOKfor Windows 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 月曜〜金曜：10時〜19時、 

±曜、日曜、祝日：10時〜17時 

(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

ホームぺージ： http://support.justsystems.com/ 


□ ATOKfor WindowsGO 日期間限定版） 

ジャストシステム期間限定版専用サポート 

電話番号： （088) 666-1523 

受付時間： 月曜〜金曜10時〜17時 

(±曜、日曜、祝日、株式尝社ジャストシステム特別休 

業曰を除 <) 

《30曰期間終了媛に製品をご購入いただいた場合、サポー 
卜達絡先び異なります。 

ご購入製品のサポート電話番号は、ご購入時に、製品のシ 
U アルナンバー、オンライン登録キーと一緒にお知らせ 
します。 

ネ刀回のお問い合わせより90曰間、無償でサポートいたし 
ます。 

ホームぺージ： http :// support . justsystems . com / 

□ ATOKfor Windows [ 広辞苑第六版セット ] 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間： 月曜〜金曜：10時〜19時、 

±曜、日曜、祝日：10時〜17時 

(株式会社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

ホームぺージ： http :// support . justsystems . com / 

□ FL0:Q デスクトップウィジェット 

ソニー 株式尝社 FL 0 :Q サービス 事務局 
ホームぺージ： https :// floq . jp / inquiry/form 

□ NAVITIME 乗換案内ガジェット 

株式尝社ナビタイムジャパン 
電話番号： （03) 3402-0823 
受付時間： 月曜〜金曜：10時〜1別寺 
(年末年始、祝曰を除 <) 

電子メー■/レ： pc - service @ navitime . co.jp 
ホームぺージ： http :// www . navitime . co . jp / 

□ Adobe(R) Reader(R) 

Adobe Reader (無償配巧ソフトウェア）に関するテ 
クニカルヴポートは、有慣ヴポートプ□グラムまた 
は、無償のサービスヴポートデータベースや ユー ヴ 
フ オー ラムをご利用 < ださい。 

ホームぺージ： 

http :// www . adobe . com / jp / support / 

□ -太郎ビューァ 

一太郎ビューアのサポートサービスは行っておりま 
せん。一太郎ビューアの最新情報につさましては、 
下記 URL をご確認ください。 

ホームぺージ： 

https :// www . ichitaro . com / viewer / download.html 
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□ ジャスト ホーム EX2 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 
受付時間 ：平日：10時〜19時、 

±曜、日曜、祝日：10時〜17時 

(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除 <) 

ホームぺーシ： http :// support . justsystem . co . jp / 


Fel に a (フェリカ） 

□ かざそ5 Fel に a 

VAIO カスタマ ー U ンク 

_ ェディ ビューワー 

U Edy Viewer 

Edy 救急ダイヤル 

電話番号： （0570) 081-999(ナビダイヤル） 

(03) 6420 -5699 

受付時間： 平日： 9時30分〜19時 

±曜、日曜、祝日：10時〜18時 

(1/1 〜1/3と毎年2月第1日曜曰を除く） 

ホームぺージ： http :// www . edy . jp / 

□ SFCaVdVieVer2 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除 <) 


□ スクリーンセーパ‘一□ック2 

ジャス h システムヴポー h センター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの際には、お客様の Us が ID および Fel に a ポート 
対応アプリケーションパックのシ U アルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜] 一 US ユーザー登録-確認(プリインス I -ール-バンドル 
用)]で登録を完了した媛に発行される User ID とシリアルナ 
ンバーをご用意のラえ、サポートセンターをご利用 < ださい。 

ホームぺージ： http :// support . iustsystem . co . jp / 


就 

お問い合わせの隙には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨンパックのシリアルナンバーび必要でず。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜] 一 [JS ユーヴー登録-確認(プ U インス I -ール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシリアルナ 
ンバーをご用意のラえ、サポートセンターをご利用 < ださい。 

ホームぺーシ： http :// support . justsystem . co . jp / 

Q かんたん登録2 

ジャストシステムヴポー h センター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨンパックのシリアルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜] -[JS ユーヴー登録-確認(プ U インストール-バンドル 
用)]で登録を完了した樓に発行される User ID とシリアルナ 
ンバーをご巧意のラえ、サポートセンターをご利用 < ださい。 

ホームぺーシ： http :// support . justsystem . co . jp / 

□ かざして□グオン 

VAIO カスタマ ー U ンク 

□ かざポン for VA に 

VAI 0 カスタマーリンク 

□ パーソナルシ1ルター 

ジャス h システムヴポー h センター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 


WtfS 就 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応アプ U ケーシヨンパックのシリアルナンバーび必要です。 
©(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜 ] -[JS ユーヴー登録-確認(プ U インス I -ール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシリアルナ 
ンバーをご巧意のラえ、サポートセンターをご利用 < ださい。 

ホームぺージ： http :// support . iustsystem . co . ip / 
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,_^ エヌエファールエムピーシービューワー 

□ NFRM PC Viewer 

NFRM 公式 Web サイト 
http://sony.nTrm.jp/ 

□ Fel に a ブラウザエクステンション 

ジャストシステムサポートセンター 

電話番号： 

東京： （03) 5412-3980/ 大阪： （06) 6886-7160 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜19時、±曜、日曜、祝日：10時〜17時 
(株式尝社ジャストシステム特別休業曰を除く） 

お問い合わせの際には、お客様の User ID および Fel に a ポート 
対応ァプリケーションパックのシリァルナンバーび必要です。 
@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [Fel に a ポー 
卜] -[ JS ユーザー登録-確認(プリインストール-バンドル 
用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシ U ァルナ 
ンバーをご用意のラえ、サポートセンターをご利巧ください。 

ホー ムぺージ： http://support.justsystem.co.jp/ 


設定•ユーテイ U テイー 

□ VAIO の設定 

VAIO カスタマー1」ンク 

□ VAIO ランチャー 

VAIO カスタマー1」ンク 

□ VAIO Smart N^two^rk 

VAIO カスタマーリンク 


□ VAIO データリストアツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO データレ スキ ューツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO データ 消去 ツール 

VAIO カスタマーリンク 


その他 

□ VAIO オンラインカスタマー登録 

ソニーマーケティング株式会社カスタマー専用デスク 
電話を号： (0466) 38-1410 
(ゼ□ヨン□ク□クサン八チイチヨンイチゼロ） 
受付時間： 月曜〜金曜：10時〜1別寺 
化曜、日曜、祝日、年ホ年始を除く） 


サポート-ヘルプ 

□ VAIO ナビ 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO 電子マニュアル 

VAIO カスタマーリンク 

□ vista for vATo 

インプレスカスタマーセンター 
電話ま号： の 3) 5213-9295 

□ VAIO A- ドウ；!;ア診断ツール 

VAIO カスタマーリンク 

□ VaTo Update 

VAIO カスタマーリンク 

□ VAIO リカバリセンター 

VAI 0 カスタマー U ンク 
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各部名称/注意事項 


本体刖面 


甲 甲甲 


^——0 

ID ~~ t 


间岡 





田巧蔵スピーカー 

音楽 CD や DVD 再生時に音び出ます。 

回リモコン受光部(テレビチューナー搭載モデル） 

U モコンの信号を受信します。 

固 ID ラベル 

型名び記載されています。 

团□ゴランプ 

本機の電源を入れると点口します。 

□ ゴランプの点灯/消灯は、設定を変更することび 
できます。お買い上げ時は、日づランプは自動的に 
点灯/消灯するよラに設定されています。 

固内蔵マイク 

「 Skype 」 などのソフトウェアを使ってテレビ電話な 
どを楽しむときに利用します。 

圓内蔵カメラ （MOTION E 丫 E ) ランプ 

内蔵カメラ (MOTION EYE ) 起動中に点灯します。 

回内蔵カメラ （MOTION EYE ) 

「 Skype 」 などのソフトウェアを使ってテレビ電話な 
どを楽しむときに利用します。 

回電源ランプ (39 ベージ） 

本機の電源び入っている間は、緑色に点灯します。 

ス U —プモード時には、オレンジ色に点灯します。 


图電源ボタン (39 ページ） 

本機の電源を入れるときに押します。 

本機の動作中にこのボタンを押すと、スリープモー 
ドに入ります(お買い上げ時の設定)。 

画 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ)ボタン 

ディスプレイのバックライトを消したいとさに押し 
ます 。 DISPLAY OFF ボタン封甲すと 、 DISPLAY OFF 
ボタンと DISPLAY OFF ランプびオレンジ色に点丹 
します。 

就寝中にテレビ番組を録画するとを(テレビチュー 
ナー搭載モデル)や、ビデオコンテンツを DVD に書を 
込むとをなどに使用します。 

• DISPLAY 日 FF ボタンを押した状態にするとディスプレイ 
のバックライトは消えますび、画面表示自体は消えない 
ので、明るいところではラつすらと画面び見えます。 

• HDMI 入力時は音声も消えます。 

圆 HDMI SELECKHDMI セレクト）ランプ ( hdmi 入力機 

能搭載モデル） 

HDMI 入力時に緑色に点灯します。 


各部の説明 


い W さ〇お iari 靈 §1) ミふ pwr - ム—ち.4 . CIA 
が KHC .ム長 摧蠻 RYiaH \ムを|み/: V 直 、むさ \ 綿郷 \ せか：？お(旧 
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回 WIRELESS (ワイヤレス)ランプ 

ワイヤレス機能（ワイヤレス LAN 機能/ Bluetooth 
機能)び使える状態のとをに、緑色に点口します。 

(ご ヒント） 

複数のワイヤレス機能び搭載されている場合は、ひとつ ULL 
のワイヤレス機能び使える状態のとをに点灯します。なお、 

W 旧 ELESS (ワイヤレス）スイッチびオンになっていても、 
rVA に Smart Network ] ソフトウエアでワイヤレス機能の 
デバイスび有効になっていない場合、 W 旧 ELESS (ワイヤレ 
ス）ランプは点なしません。 

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますび、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点むする画素びある場合びありま 
す(液晶ディスプレイ画面の表おしラる全画素数のラち、点灯しない画素や常時点むしている画素数は、0.0006〇/〇未満です)。また見る 
角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらび見える場合びあります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではあ 
りません。交換-返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承<ださい。 


圆 DISPLAY OFF (ディスプレイオフ）ランプ 

DISPLAY OFF ボタンを押すと、オレンジ色に点灯し 
ます。 

画日（ディスク）アクセスランプ 

CD / DVD などのディスクや八ードディスクにアク 
セスしてデータを読み込んだり、書き込んだりする 
ときにオレンジ色に点丹します。 
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本体も側面 



丘]ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ 
機能搭載)、 DVD スーパーマルチ/ BD - ROM — 体型 
ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ 

聞 u-「ay Disc や CD 、 DVD のデータを読み込んだり、 

書さ込んだりします （1 81ページ)。 

降、ドライブと略します。 

图イジェクトボタン 

ドライブか5ディスクを取り出すとさに押します。 

固ホ ( USB ) コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 

の ヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 

USB 2.0 規樹ま、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ転 
送び可能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 

团 W 旧 ELESS (ワイヤレス)スイッチ 

ワイヤレス機能（ワイヤレス LAN 機能/ Bluetooth 
機能)のオン/オフを切り換えます。 

の‘ ヒント） 

複数のワイヤレス機能び搭載されている場合は、 W 旧 ELESS 
(ワイヤレス）スイッチをオンにし、 rVAIOSma け Network ] 
ソフトウェアでワイヤレス機能のデバイスを有効にする必 
要びあります。 


固 HDMI SELECKHDMI セレクト）ボタン ( hdmi 入力機 

能搭載モデル） 

パソコン本体 ( PC ) 表示と HDMI 入力を切り換えます。 

(ご ヒント） 

HDMI 入力時は HDMI SELECT ボタンと HDMI SELECT ラン 
プび点なします。 

固 MENU (メニュ ー) ボタン ( HDMI 入力機能搭載モデル） 

；><ニュー画面び表示されます。 

\ 7 ] ♦/ ♦音量調節ボタン （ HDMI 入力機能搭載モデル） 

HDMI 入力時に押すと、接続している HDMI 機器の音 
量を調節でさます。；><ニュー画面表示中に押すと、 
項目を選べます。 

パソコン本体 ( PC ) の音量は調節できません。 

圓 0 K ボタン ( HDMI 入力機能搭載モデル） 

；><ニュー画面で項目を決定するとさに使用します。 
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本体左側面 



田 ExpressCard (エクスプレスカード)ス□ット 

ExpressCard を取り付けます。 

本機は 34 mm サイズの ExpressCard モジュールに対 
応しています。 

お買い上げ時は、 ExpressCard ス□ット用ダミー 
カードび装着されています。 ExpressCard モジュー 
ルび入っていないとをは、 ス n ッ 卜を保護するため 
に必ずダ S —力ードを挿入してください。 

图メモリーステ ィッ クス□ット 

"乂 モ U —スティック"のデータを読み込んだり、書 
を込んだ0します。 

(ご ヒント） 

本機のメモ U —スティックス□ットは、メモ U —スティック 
デュオアダプターを使巧せずに、"メモ U —スティックデュ 
才’をそのまま使えます。 

固メモ IJ ーカードアクセスランプ 

"；><モリースティック"や SD メモ U —カードのデー 
夕を読み出した0、書を込んだりするとさにオレン 
ジ色に点なします。 

データ読み出し中やデータ書去込み中に"><モ|」ーステ ィッ 
ク"や SD メモ U —カードを取り出さないでください。 


团 SD メモ U - 力ードス□ット 

SD メモ IJ ーカードのデータを読み込んだり、書さ込 
んだ〇しまず。 

固 CK ヘッドホン出力）コネクタ 

市販のへッドホンをつなぎます。 

固 N 、 (マイク入力)コネクタ 

市販のステレオマイクをつなぎます。 

团ぶ (ライン入力）コネクタ 

オーディオ機器の出カコネクタとつなぎます。 

图か ( USB ) コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなぎます。 

巧'ヒント） 

本機の U 沈コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
Speed / Low - Speed ) に巧応しています。 

USB 2.0 規樹ま、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ輯 
をび巧能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した磯器ちつなげます。 
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本体後面 

本体カバーを取り付けた状態 







( ISHto —— m 


田排気口 

本体内部の熱び排気されます。 

图本体 ヵバー 

後面か5配線されるケーブルなどを覆います。 

图 CONNECT (コネクト)ボタン 

付属のワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスを 
本体に認識させるために使用します。 

团 RS400aLINK ) コネクタ (4 ピン） 

し LINK 対応機器をつなざます。 

固 OPT に AL OUT (光デジタル出力)コネクタ 

AV アンプなどのデジタル機器につなざます。 


固れ USB ) コネクタ 

USB 規格に対応した機器をつなざます。 

(ごヒント） 

本機の USB コネクタは、 USB 2.0 規格 ( High - speed / Full - 
speed / Low - speed ) に対応しています。 

USB 2.0 規格は、 USBCUniversal Serial Bus ) の新しい規格で、 
USB 1.1 規格 ( Full - speed / Low - speed ) より高速なデータ廣 
送び巧能です。 USB 2.0 規格に対応しているコネクタには、 
USB 1.1 規格に対応した機器ちつなげます。 

回スタンド カバー 

スタン ドのケーブル穴を隠します。ケーブルを配線 
する隙はスタンドカバーをはずします。 


本機使巧中は排気□の温度び上ることびあります。これらの部分に軸れるとをには充分ご注意ください。 
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本体カバーを取りはずしたげ態 


田機銘板ラベル 

型名などび記載されています。 

[2] B - CAS カード挿 ; MU (テレビチュ-ナ-搭載モデル） 

B - CAS 力ードを抜き差しします。 

固カメラレパー 

内蔵力方ラ （MOTION EYE ) の向きを上下に動かしま 
す。 

囲 ACINPUT(AC 電源入力)プラグ 

付属の電源コードをつなぎ、電源コンセントにつな 
ぎます。 

固 T 地上デジタル(アンテナ）コネクタ (テレビチューナ ー 
搭載モデル） 

アンテナをつなざます。本機で地上デジタル放送を 
見るとさに使います。 


固 HDMIINPUTOHDMI 入力）コネクタ ( HDMI 入力機能搭 

載 モデル） 

HDD レコーダーなどの HDMI 機器を つな ざます。 

回コード掛け 

テレビアンテナやネットワーク （ LAN ) ケーブル、電 
源コードなどを配線するとさに使用します。 

固も ( LAN ) コネクタ (28 ぺージ） 

ネットワーク （ LAN ) とつなざます。 

LAN コネクタには指定切がのネットワーク （ LAN ) ケープル 
や電話回線を接続しないで < ださい。 
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キーポードの各部名称 

表面 


の图 


图 


tjftJLiJEJliJ 因 EJEJU ELJtJtJ 日]卽过因画 
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画閱面函画画画画 國 


國國 


因 


函函 


田 Caps Lock (キヤプス□ック）キー 

Sh か（シフト)キーを押しなび日このキーを押し、 
キーボードも上にある固(キヤプス□ック）インジ 
ケーターび表示されているとさに、文字キーを押す 
と、アルフアベットの大文字を入力でさます。 
もう一度、 Shift (シフト)キーを押しなび日このキー 
を押すと、固(キヤプス□ック）インジケーターび消 
え、アルフアベットのルタ字入力に戻0ます。 

图 Esc (エスケープ)キー 

設定を取0消したり、実行を中止するとさなどに押 
します。 

固フアンクシヨンキー 

使用するソフトウエアによって働きび異な0ます。 

团 Num Lk (ナム□ック）キ ー / Scr Lk (スク□—ル 
□ック）キー 

• Num Lk (ナム□ック）キーとして使用する 
テンキーと組み合わせて使ラと、数字を入力でさ 
ます。 Num Lk (ナム□ック)キーを押すと、キー 
ボードち上にある面(ナム n ック）インジケーター 
び表示されます。わラー度 Num Lk (ナム□ック） 
キーを押すと表示されなくな0ます。 

• SaLk (スク□ール□ック）キーとして使用する 
使用するソフトウエアによって働をび異な0ます。 
Fn キーを押しなび 5 Sa Lk (スク □- ル □ ック） 
キーを押すと、キーボードち上にある固(スク□一 
ル□ック）インジケーターび表示されます。ちラ 
一度 Fn キーを押しなびら Sa Lk (スク□ール□ッ 
ク)キーを押すと表示されなくな0ます。 


固 P け Sc (プリントスクリーン)キー 

表示されている画面全体をク U ップボードに取り込 
み■ます。 

固 Inse け(インヴート)キー 

艾字入カモードを切り換えます。艾字を入力すると 
を、このキーを押すごとにカーソルの位置に文字を 
挿入するか、カーソルの位置か5艾字を上書さする 
か切0換えることびでさます。使用するソフトウェ 
アによっては働かない場合びあります。 

回 Delete (デリート)キー 

力ーソルのち側の文字を消します。 

圓会(イジェクト）ボタン 

ドライブか5ディスクを取り出すときに押します。 

回 （L (スリ—プ)ボタン 

本機の電源び入っていると刮こ押すと、ス U -プ 
モードに切0換わ0ます。 

画電源スイッチ 

キーボードの電源を入/切します。 

長時間使用しないとさは rOFF 」 にすることをおすす 
めします。 

回電源表示窓 

キーボードの電源スイッチび ON になっているとさ 
に緑色で表示されます。 
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回各種インジケーター 

•" IS (バッテ U —)インジケーター 
キーボー ドの乾電池の残量び充分な場合は@び、 
残り少ない場合は〇び表示されます。 

■□び表示された状態で Fel に a を使巧すると動作 
び不安定になることびあるので、 FeHCa を使用す 
る場合は乾電池を交換してください。 （ FeHCa を使 
巧しない場合、〇び表示されてか5を、キーボー 
ドはしば5 く使用することびできます。） 

乾電池の交換方法について、詳しくは「キーボード 
を準備する」 （35 ページ)をご覧ください。 

• 面(ナム□ック）インジケーター 
Num Lock (ナム□ック）び有効になっている場合 
に表示されます。 

• 固(キャプス n ック）インジケーター 
Caps Lock (キャプス□ック）び有効になっている 
場合に表示されます。 

• 固(スク□-ル□ック）インジケーター 
Scroll Lock (スク□ール□ック）び有効になってい 
る場合に表示されます。 

• Y (コネクト）インジケーター 

キーボードは Y び表示されているとさに使用でをまず。 
Y び消えているときは、コネクトび切れている状 
態です。 

• W ( Fel に a ) インジケーター 

キーボード側の Fel に a ポート ( Fel に a 対応 U - 
ダー/ライター)の準備び完了している場合に表示 
されます。 

；2( Fel に a ) ボタンを押してか52分で;2 
( Fel に a ) インジケーターは消えます。また、ポー 
リング中は点滅します。カードとの通信中は点滅 
び早くなります。 

就 

20分間な上キーボードで操作しないと、インジケーターの 
表示び消えます。この場合、キーボードと本体のコネクトび 
切れていることびあるので、 Fn (エフエヌ）キーを押し 、 Y 
(コネクト）インジケーターび表示されていることを確認し 
てから使用してください。 

圆。げ61に a ) ボタン 

FeHCa 対応のカードなどを使ラとさに押します。 

回が (消音)ボタン 

音を消すとさに押します。 

HDMI 入力時に HDMI 機器の音を消すことはでをません。 
CHDMI 入力機能搭載モデル） 

圆 Fel に a ポート ( Fel に a 対応リーダー/ライター） 

FeHCa 対応のカードなどを読み取0ます。 

FeHCa について詳しくは、 rVAIO 電モマニュアル」を 
ご覧ください。（[ノ くソコン本体の使いかた]一 
[ Fel に a ] をク U ックする。） 


圃 ズーム アウト)ボタン 

画面に表示されている文章、画像、アイコンー覧など 
を縮ルします。 

回@(ズームイン)ボタン 

画面に表示されているで章、画像、アイコンー覧など 
を拡大します。 

圃 Shift (シフト)キー 

夕字キーと組み合わせて使ラと、 大文字を入力できます。 

画 Ctrl (コント□—ル)キー 

で字キーなどと組み合わせて使ラと、特定の機能を 
実行します。 

國 Fn (エフエヌ）キー 

キーボー ド上で青字で表示されている機能を使ラと 
を、このキーと組み合わせて押します。 

國 Windows (ウィンドウズ)キー 

Windows のスタートメニューび表示されます。 

國 Alt (オルト)キー 

夕字キーなどと組み合わせて使ラと、 特定の機能を 
実行します。 

國 スぺースキー 

文字を入力しているとさ、このキーを押すと、スペー 
スを挿入でさます。 

國 Backspace (パックスべース）キー 

力ーソルの左側の文字を消します。 

國アプリケーションキー 

マウスのちボタンを押したとさと同じ働ををします。 

國矢印キー 

画面上の カーソルを 動かします。 

國数字キー 

Num Lk (ナム□ック）キー/ Sa Lk (スク□—ル□ッ 
ク)キーを押し、 Num Lock (ナム□ック）び有効に 
なっている状態のとをは、数字を入力できます。 

5キーに突起び付いています。 

國 S 1 ボタン 

このボタンを押すだけで、好みのソフトウェアなど 
を起動します。 

國音量調節)ボタン 

音量を調節するとさに押します。 

+側を押ずと大きくなり、一側を押ずとかさくなります。 

HDMI 入力時に HDMI 機器の音量を調節することはでさませ 
ん。 （ HDMI 入力機能搭載モデル） 


依~ヒント） 

F キーと」キーに突起びついています。 
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田 CONNECT (コネクト)ボタン 

キーボードを本機に認識させるために使用します。 


マウスの各部名称 


表面 



田左ボタン (42 ベージ） 

文書や画像、ソフトウエアなどを還んだ0するとさ 
に巧しまず。マウスを使5とさは、主にこのボタン 
を使いまず。 

回ホイールボタン 

ウインドウのスク□ールをするとさなどに、このボ 
タンを使5と、左ボタンを使5よ0ち楽に操作でさ 
まず。 

また、ホイールをク U ックずるとオートスク□ール 
機能を使うことびできます。 

固ちボタン 

又書や画像をコピーするなど、さまざまな操作や設 
定をすぐに行うためのメニューを表おするとさに巧 
します。 

团左サイドボタン 

Internet Explorer などの「戻る」と同様の働ををしま 
す。ボタンの働さの設定は変更することびでをます。 


裏面 



固ちサイドボタン 

Internet Explorer などの「進む」と同様の働さをしま 
す。ボタンの働きの設定は変更することびできます。 

固な（□-バッテ U -) ランプ 

マウスの乾電池の残量び充分でない場合に点滅しま 
す。 

乾電池の交換方まについて、詳し < は「マウスを準備 
する」 （36 ページ)をご覧ください。 

团電源スイッチ (41 ベージ） 

マウスの電源を入/切します。 

图 CONNECT (コネクト)ボタン (41 ベージ） 

マウスを本機に認識させるために使用します。 


iari 靈 §5 呈 ) ミふ pwr- ム—ち.4 . K:f た 
摧蠻 RYiaH \ムを|み/:V ごけ直 むさ\綿郷 \せか：？お(旧 
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マウスのサイドボタンの設定について 

左サイドボタンとちサイドボタンの機能は、設定を変更することびできます。詳しくは、次の手順で表示されるヘルプ 
をご覧くださし、。 

@ @(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [VAIO の設定]をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[続行]をク U ックしてください。 
rvAio の設定」画面び表示されます。 

感 卜覧か5選ぶ]をダブルク U ックする。 

⑤ [マウスのサイドボタン設定]をダブルク U ックする。 

ヘルプび表示されます。 

の‘ ヒント） 

ホイールボタンを長押しすると、ちサイドボタンや左サイドボタンの機能を変更する設定画面び表おされます。 

オプティカルマウスとは 

オプティカルマウスは、マウス底面か5の赤い光によ0照5し出されている陰影をオプティカルセンサーで検知し、マ 
ウスの動きを判断しています。このため、机の上はちちろんのこと、衣類の上和紙の上でを使巧することびでをます。 
ただし、次のよラな表面では正し < 動作しない場合びあります。 

-透明な素材(ガラスなど） 

-光を反射する素材(光沢のあるビニールや鏡など） 

-網点の印刷物など、同じパターンび連続しているちの(雑誌や新聞の写真など） 

-濃淡のはっさりした搞模様や柄のをの 
-光ミ尺びあるマウスパッドや机など 

fitfS ぉ • 

• マウスポインタび正背に動かないとさは、上記の条件に該当しない表面(机、紙、マウスパッドなど)でマウスを操作してみてくださ 
し H 上記の条件に該当する一部のマウスパッドでは、マウスび正背に動作しない場合びありまず)。 

• オプティカルマウスのセンサー部分を巧したり、傷つけたりしないでください。 
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リモコンの各部名称(テレビチューナー搭載モデル) 
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田 電源/スタンバイボタン 

本磯の動作中に押すと、ス U —プモードになります。 
再び巧すと、ス I 」ープモードか5復帰します。 


就 

次の場合は、ス U —プモードには入れません。 

• 録画中 

• DVD の作成中 

• 録画予約処理中(予約録画開始前など） 

• U モート録画予約の通信中 （ U モート録画予約機能を設 
定している焉合） 

回テレビ入力切換ボタン 

テレビのが部入力を切0換えます。 

图モード切換ボタン 

l"Giga Pocket Digital 」 ソフトウエアを使っていると 
さに、画面のマウスモードと I 」モコンモードを切り 
換えます。操作について詳しくは、に iga Pocket 
Digital 」 ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


囲 画面切り換えボタン 

に iga Pocket Digital 」 ソフトウエアの、テレビ/ビ 
デオー覧/番組表画面を表示しまず。操作について 
詳しくは、 l"Giga Pocket Digital 」 ソフトウエアのへ 
ルプをご覧ください。 


固 


チヤンネル数字/交:字入カボタン 

チヤンネルを選択した0、夕字を入力するとをに使 
います。 

5ボタンに突起び付いています。 


の’ヒント） 

お使いのソフトウエアによっては、チヤンネル数字ボタンの 
割り当てを蜜要でさます。詳しくはソフトウェアのヘルプ 
をご覧ください。 


固 


クリアボタン 

文字入力時に文字を消去したい場合に使います。 

团10 キー入カボタン 

ダイレクト選局 (3 巧入力)でチャンネルを切0換え 
ることびでさます。 
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图 Windows ボタン 

Windows Media Center を起動します。 

回アプリ切換ボタン 

手前に表示されているソフトウェアを他のソフト 
ウェアに切り換えたい場合に使います。 

画アプリ絵了ボタン 

手前に表示しているソフトウェアを終了します。テ 
レビを終了する場合などに使います。 

回操作ボタン A 
• 一覧ボタン 

に iga Pocket Digital 」 ソフトウェアを使っている 
とさに、チャンネルやコンテンツの一覧を表示し 
ます。操作について詳しくは、に iga Pocket 
Digital 」 ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、。 

• 戻るボタン 

「戻る」び選択状態になるか、ひとつ前の画面に戻 
ります。 

• VAIO ボタン 

VAIO ランチャーを起動します。 

• オプション/詳細ボタン 
カーソルを合わせた対象のプ□パティなどを表示 
します。 

• メニューボタン 

メニューを表示したり非表示にしたりします。 

• 上下左ちボタン 

画面上の選択範囲を移動します。 

• 決定ボタン 

選択されている項目を決定します。 

回 操作ボタン B 
• 早戻しボタン 
早戻しします。 

• 早送りボタン 
早送0します。 

• 前ボタン 

再生時に前のチャプターに戻ります。 

• 次ボタン 

再生時になのチャプターに進みます。 

• 再ちボタン 

録画した番組を再生します。ボタンに突起び付い 
ています。 

• 一時停止ボタン 

再生を一時停止します。 

• 停止ボタン 
再生を停止します。 

画音量ボタン 

音量を調節します。 

HDMI 入力樹こ HDMI 機器の音量を調節することはできませ 
ん。 （ HDMI 入力機能搭載モデル） 


回 消音ボタン 

一時的に音を消します。わラ1度押すと音び出ます。 

HDMI 入力時に HDMI 機器の音を消すことはできません。 
( HDMI 入力機能搭載モデル） 

圆 録画ボタン 

テレビ番組の録画を開始します。 

画録画停止ボタン 

録画を停止します。 

圃操作ボタン C 
• 字幕ボタン 

デジタル放送の字幕を表示します。 

• 音声切換ボタン 

複数の音声びある番組を見ているとをに音声を切 
り換えることびできます。ボタンに突起び付いて 
います。 

• ワイド切換ボタン 

デジタル放送の画面表示を、 ノーマル/フル/ 
ズームの順で切り換えることびでさます。 

• 映像切換ボタン 

スポーツ番組のアングル別映像など、複数の映像 
びある番組を見ているときは、映像を切り換える 
ことびでをます。 

画入カボタン 

Windows Media Center でキーワード検索などを 
行ラ場合に、文字を入力したあとミ夫定するとさに使 
います。 

画番組詳細ボタン 

視聴中の番組の番組名や出演者などの情報を表示し 
ます。 

國連動データボタン 

データ放送(番組に関連した情報や地域密着の情報 
など)を表示します。 

國 カラー ボタン 

データ放送や双方向サービスなどを利用する場合に 
使います。 

國チヤンネルボタン 

チヤンネルを切0換えるとさに使います。 

+ボタンに突起び付いています。 

國 PC / TV スイッチ 

本機の操作を巧ラ場合はスイッチを 「 PC 」 に、市販の 
テレビを操作する場合は [ TV 」 に切り換えます。 
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汪局軍巧 


使用上のご注意 

本機をお使いになる際の重要なお知 
6せでず。必ずお読み<ださい。 


ここに記載されているごま意の 
他に、本機の画面に表示される 
「重要なお知5せ」の内容をご確 
認ください。 

「重要なお知5せ」は、本機をは 
じめてお使いになる隙、画面に 
表示されます。 

まだ「重要なお知らせ」をご覧に 
なっていない場合は、©(ス 
タート）ボタンー[すべてのプ n 
グラム]一[重要なお知5せ]を 
クリックして表示される画面を 
ご覧ください。 


本機の取り扱いについて 

• 衝撃を加えたり、落としたりしな 
いでください。記録したデータび 
消失したり、本機の故障の原因と 
なります。 

• 直射曰光び当たる場所、暖房器具 
の近 < など、異常な高温になる場 
所には置かないでください。故障 
の原因となることびあります。 

•ク U ップなどの金属物を本機の中 
に入れないでください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 本機は精密機器であるため、ほこ 
りびをい場所では使巧しないでく 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 

• 湿気びをい場所では使用しないで 
<ださい。 

• 風通しび悪い場所では使用しない 
で < ださい。 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯び 
ているちのの近くに置かないでく 
ださい。故障の原因となることび 
おります。 


有寿命部品について 

本機には有寿命部品び含まれていま 
す。有寿命部品とは、ご使用による 
磨耗-努化び進行する可能性のある 
部品をさします。鲁有寿命部品の寿 
命は、ご使用の環境やご使用頻度な 
どの条件によ0異な0ます。著しし、 
努化 • 磨耗びある場合は、機能び低 
下し、製品の性能維持のため交換び 
必要となる場合びあ0ますので、あ 
らかじめご了承ください。 

液晶ディスプレイについて 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技 
術で作5れていますび、画面の一 
部にご<わずかの画素欠けや常時 
点丹する画素びある場合びありま 
す(液晶プ'ィスプレイ画面の表 7 J \ 

しラる全画素数のラち、点阿しな 
い画素や常時点丹している画素数 
は、0.0006%未満です)。また見 
る角度によって、すじ状の色むら 
や明るさのむ5び見える場合びあ 
ります。これ5は、液晶ディスプ 
レイの構造によるもので、故障で 
はおりません。交換-返品はお受 
けいたしかねますので、あ5かじ 
めご了承 < ださい。 

• ディスプレイに物をのせたり、落 
としたりしないで<ださい。また、 
手やひじをついて体重をかけない 
で < ださい。 

• ディスプレイの表示面をカッター 
や鋭利な刃物で傷つけないで < だ 
さい。 

結露について 

結露とは空気中の水分び金属の板な 
どに付着し、水滴となる現象です。 

本機を專い場所か5急に暖かい場所 
に持ち込んだとさや、冬の朝など暖 
房を入れたばか0の部屋などで、本 
機の表面や内部に結露び生じること 
びあります。そのままご使用になる 
と故障の原因となります。 


結露び生じたとさは、水滴をよく拭 
さ取ってください。水滴を巧を取る 
とさは、 ティッシュペーパーを お 使 
いになることをおすすめします。 

管面または液晶面び;令えているとさ 
は、水滴をおさ取ってち、また結露び 
生じてしまいます。全体び室温に暖 
まって結露び生じなくなるまで、電 
源を入れずに約1時間放置してくだ 
さい。 

記録内容の補償に関ずる免責 
事項 

本機の不具合など何らかの原因で本 
製品内または外部方ディア-記録機 
器などに記憶びでをなかった場合、 
不具合-修理など何らかの原因で本 
製品内または外部方ディア-記録機 
器などの記録内容び破損-消滅した 
場合など、いかなる場合においてち、 
記録内容の補償およびそれに付随す 
るあ5ゆる損害について、当社は一 
切責任を負いかねます。また、し、か 
なる場合においてを、当社にて記録 
内容の修復、復元、複製などはいたし 
ません。あらかじめご了承ください, 


八ードディスクの取り扱いに 
ついて 

本機には、 A — ドディスク（アプ U 
ケーシヨンやデータなどを保をする 
ための記憶装置)び内蔵されていま 
す。 

何5かの原因で八ードディスクび故 
障した場合、データの修復はでさま 
せんので、記憶したデータを失って 
しまラことのないよラ、次の点に特 
にごを意ください。 

• 振動する場所や不安定な場所では 
使用しないでください。 

• 電源を入れたまま、本機を動かさ 
ないで < ださし、。 

• 衝撃を与えないでください。 

• データの書を込み中や読み込み中 
は、電源を切ったり再起動したり 
しないで < ださい。 


だ 


みレ〇お 
が .ム^、， 


iari 猎が RY- 含王 ) 

摧雜 §lAlaH 


ミふ 

\ム み/: V 


皆 Z 1- 


PWRrI 
、む/；;)、\ 綿视 


ム—ちわ. K : f た 
\せか：？お C 旧 


陛刪顺巧\費宽舶 


175 



176 


• 急激な温度変化(毎時10で料上の 
変化)のある場所では使用しない 
で < ださい。 

• テレビやスピーカー、磁石、磁気ブ 
レスレットなどの磁気を帯びたち 
のを本機に近づけないで < ださし、。 
• お買い上げ時に搭載されている 
八ードディスクは取りはずさない 
で < ださし、。 

八ードディスクの 
バックアップについて 

八ードディスクは非常にをくのデー 
夕を保存することびでさますび、そ 
の反面、ひとたび事故で故障すると 
多量のデータび失われ、取0返しの 
つかないことになります。万一のた 
めにち、八ードディスクに保存して 
いる文書などのデータは定期的に 
バックアップをとることをおすすめ 
します。八ードディスクのバック 
アップ、バックアップの内容の戻し 
かたについて詳しくは 、 Windows 
のヘルプをお読みください。データ 
の損失については、一切責任を負い 
かねます。 

ディスクの取り扱いについて 

ディスクに記録されてし''るデータな 
どを保護するため、次のことにごを 
意 < ださし、。 

• 下図のよラにディスクの外縁を支 
えるよラにして持ち、記録面(再生 
励に触れないよラにしてくださ 
し、。 



• ラベルの貼付に起因する不具合や 
ディアの損失については、弊社 
では責任を負いかねます。ご使用 
になるラベル作成ソフトウエアや 
ラベル巧紙のを意書ををよ < お読 
みになり、お客様の責任において 
ご使用ください。 


• ラベルを貼付したディスクをお使 
いの場合、正しく貼5れているこ 
とを確認してください。ラベルの 
端び浮いていた0、粘着力び弱い 
と本体内部でラベルび剥びれて本 
機の故障の原因となります。 



• ほこ0やち0のをいところ、直射 
曰光の当たるところ、暖房器具の 
近<、湿気のをいところには保管 
しないで < ださい。 

• ディスクのレーベル面に文字など 
を書くときは、油性のフェルトぺ 
ンをお使いください。ボールペン 
など鋭利なわので文字を書< と記 
録画を傷つける原因とな0ます。 


"メモリースティック"の 
取り扱いについて 

"；><モ U —スティック"に記録されて 
いるデータなどを保護するため、次 
のことにごを意ください。 

• 端子部には手や金属で触れないで 
<ださし、。 



• ラベル貼り付け部には専用ラベル 
し义9りま貼らないで < ださい。 

• ラベルを貼るときは、所定のラべ 
ル貼0付け部からはみ出さないよ 
ラに貼ってください。 

• 持ち運びや保管の際は、"^モ U — 
ステイック"に付属の収納ケース 
に入れて < ださい。 

• 強い衝擊を与えた 0、 ffl げた0、落 
としたりしないで<ださい。 

• 分解した0、改造した0しないで 
ください。 

• 水に姑5さないでください。 

• なのよラな場所でのご使用やイ呆存 
は避けてくださし、。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のあ 
る場所 


"メモリースティックデュオ" 

使用上のご注意 

• "メモ U - スティックデュオ"の 
方モエ U アに書き込むときは、内 
部を破損するおそれびあるため、 
先の尖ったペンは使用せず、あま 
り強い圧力びかか5ないよラご注 
意ください。 

• 挿入するとさは、";><モリース 
ティック"の向をにご注意くださ 
し、。無理に逆向きに入れよラとす 
ると本機の;><モリースティックス 
□ットやソモリースティック"本 
体を破損するおそれびあります。 

• "メモ U —スティック"と"メモ 

U —スティックデュオ"は同時に 
差し込まないでください。本機の 
;><モ IJ ースティックス□ットや 
*■;>< モ U —スティック"/ソモリー 
スティックデュオ"本体び破損す 
るおそれびあります。 

"メモリースティック 

マイク□"使用上のご注意 

• "メモ U — スティックマイク打’ 

を本機でお使いの場合は、必ず"メ 
モ U —スティックマイク n " を; 

モ U - スティックマイク □ アダ 
プターに入れてか5お使いくださ 
い。 

• ;><モリースティックマイク□ア 
ダプターに装着されていない状態 
で挿入されますと、";><モ|」ース 
ティックマイク □" び取り出せな 
くなる可能性びあります。 

• 方モリースティックマイクロ 
デュオサイズアダプターに";><モ 
U —スティックマイク□"を入れ、 
さらにそれを方モリースティック 
デュオアダプターに入れて使用 
した場合、動作しない場合びあり 
ます。；><モリースティックマイ 
ク〇スタンダードサイズアダプ 
夕一をお使いください。 

• ";><モリースティックマイク□"、 
方モ u - スティックマイク □ 
デュオサイズアダプターは、ルさ 
いお子様の手の届くところに置か 
ないよラにしてください。誤って 
飲み込む恐れびあります。 



"メモリースティック"じ I 外の 
メモリーカードをコンピュー 
夕外の機器で使用ずる場さ 

ソモ U -スティック"政外の x モ 
U —力ードをコンピュータ1；(外の機 
器(デジタルスチルカ ラやオー 
ディオ機器など)で使用する場合は、 
データの記録を行ラ機器であらかじ 
めフォーマッ h (初期化）してか5ご 
使用ください。 

機器によっては、コンピュータで標 
準的に使用されるフォー マッ トをヴ 
ポートしていない場合びあり、 

フ ォー マットを促す;><ッセージび表 
示されることびあります。その場合 
はメモ U —力ード内のデータをいっ 
たん本機にコピーし、データの記録 
を行ラ機器でフ ォー マットしてから 
ご使巧ください。フォーマットを行 
ラとデータは消去されますのでごを 
意ください。 

詳しくは、各機器の取扱説明書をご 
覧ください。 

フ□ッピーディスクの 
取り扱いについて 

フ□ッピーディスクに記録されてい 
るデータなどを保護するため、なの 
ことにごミ主意ください。 

• テレビやスピーカー、磁石などの 
磁気を帯びたちのに近づけないで 
ください。記録されているデータ 
び消えてしまラことがあ0ます。 

• 直射曰光の当たる場所や、暖房器 
具の近くに放置しないでください。 
フ□ッピーディスクび変形し、使 
巧でさなくなります。 

• 手でシャッターを開けてディスク 
の表面に触れないで<ださい。表 
面のミちれや傷によ0、データの読 
み書さびでさなくなることがあ0 
ます。 



• 液体をこぼさないでください。 

• 大切なデータを守るため、必ず 
ケースなどに入れて保管してくだ 
さい。 


• ラベルび正しく貼5れているか確 
認してください。ラベルびめ<れ 
ていたり、浮いていると本体内部 
にディスクび貼り付いて本機の故 
障の原因となった0、大切なデイ 
スクにダメージを与えることびあ 
ります。 


Expressesrd モジュールの 

取り扱いについて 

• じゅラたんの上など、静電気の発 
生しやすいところに放置しないで 
ください。静電気の影響で 
ExpressCard モジュールの部品 
び壊れてしまラことびあ0ます。 

• コネクタ部には手や金属で触れな 
いで < ださい。 

• ExpressCard モジュール内部に 
は精密な電モ部品びあ0ます。落 
としたり、強い衝撃を与えないで 
ください。故障の原因となります。 

• ExpressCard モジュールを水で 
说5さないで < ださい。 

• し处下のよラな場所でのご使用和保 
をは避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下 
など気温の高い場所 
-直射曰光のあたる場所 
-湿気のをい場所や腐食性のあ 
る場所 

-ほこりの多い場所 

• ExpressCard ス□ットか5はみ 
出す ExpressCard モジュールを 
挿入してお使いの場合は、次の点 
にごを意 < ださい。 

- Express し ard モジュールを挿 
入した状態で、本機を移動しな 
し、で < ださい。 

移動時に ExpressCard モ 
ジュールに強い衝擊を与える 
と、本機び破損するおそれびあ 
0ます。 

- ExpressCard モジュール部分 
を持って本機を持ち上げるな 
ど、 ExpressCard モジュールに 
力を加えると、本機び破損する 
おそれびあります。 


- Express し ard モソ ユールを 挿 
入した状態で、本機をカバンや 
キャ U ングケースなどの中へ 
入れないで < ださい。 
ExpressCard モジュールに予 
期せ说力び加わり、本機び破損 
するおそれびあります。 


ワイヤレス機能の取り扱いに 

ついて 

• 本機のワイヤレス機能は、日本国 
内のみでお使いください。海外で 
ご使用になると罰せ5れることび 
お0ます。 

• 本機内蔵のワイヤレス LAN 機能 
は WFMWi-Fi Alliance ) で規定さ 
れた rWi - FK ワイフアイ）仕様」に 
適合していることび確認されてい 
ます。 

• ワイヤレス LAN ではセキユ U 
ティの設定をすることび非常に重 
要です。セキユ U ティ対策を施さ 
ず、あるいはワイヤレス LAN の仕 
様上やむを得ない事情により、セ 
キユリティの問題び発生してし 
まった場合、弊社ではこれによっ 
て生じたあ5ゆる損害に対する責 
任を負いかねます。詳細について 
は、 http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
notices / security _ wirelesslan . 
html をご覧ください。 

• ワイヤレス対応機器び使巧する 
2.4 GHz 制ま、さまざまな機器び 
共有して使用する電波帯です。 
そのためワイヤレス対応機器は、 
同じ電波帯を使用する機器か5の 
影響を最ル限に抑えるための技術 
を使用していますび、場合によっ 
ては他の機器の影響によって通信 
速度や通信距離び低下することや、 
通信び切断することびあります。 

• 通信速度は、通信機器間の距離や 
障害物、機器構成、電波状況、使用 
するソフトウエアなどにより変化 
します。また、電波環境により通 
信び切断される場合びあります。 

• 通信機器間の距離は、実際の通信 
機器間の障害物や電波状況、壁の 
有無-素材など周囲の環境、使用 
するソフトウエアなどにより変化 
します。 
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• 2.4 GHz 帯のワイヤレス LAN 機能 
と5 GHz 帯のワイヤレス LAN 機能 
とでは、周波数帯域び異なるため 
接続することはでさません。 

• IEEE 802.1 1 g は 、 IEEE 802.1化製 
品との遲在環境において、干渉を 
受けることにより通信速度び低下 
することびあります。また、自動 
的に通信速度を落として IEEE 
802.11 b 製品との互換性をイ呆つし 
くみになっています。アクセスポ 
イントのチャンネル設定を変更す 
ることによ0通信速度び改善する 
場合びあります。 

• 緊急でワイヤレス機能を停止させ 
る必要びある場合には、 

W 旧 ELESS スイッチを 「 OFF 」 にあ 
わせて < ださい。 

• Bluetooth 対応機器び使用する 
2.4 GHz 帯は、さまざまな機器び 
共有して使用する電波帯です。 
そのため Bluetooth 対応機器は、 

同じ電波帯を使用する機器か5の 
影響を最小限に抑えるための技術 
を使用していますび、場合によっ 
ては化の機器の影響によって通信 
速度や通信距離び低下することや. 
通信び切断することがあ0ます。 

• Bluetooth 規格の制約上、電波状 
況などによ0、大容量のファイル 
の送信を続けると、まれに転送し 
たファイルに不具合び生じる場合 
びあ0ますのでごを意ください。 

• Bluetooth —般の特性として、複 
数の Bluetooth 機器を接続した場 
合は、帯域の問題により、 
Bluetooth 機器の性能び落ちる場 
合びあります。 

• Bluetooth Audio 機器と接続し 
て動画を再生すると 、 Bluetooth 
機能の性質上、音声び映像とずれ 
て再生される場合びあります。 

内蔵カメラ (MOTION EYE ) 

についてのご注意 

• 力方ラのレンズ前面のプレートに 
觸5ないで < ださい。 

• プレートび巧れている場合は、や 
わ5かい布などでちれをおさ取っ 
てください。ミちれたままだと、取 
り込む画像び装化します。 


• 電源の入/切にかかわらず、力; 
ラを太陽に向けないで<ださい。 
カメラの故障の原因とな0ます。 

• is 400 G . LINK ) コネクタにし LINK 
対応機器をつなぎ、動画や静止画 
を撮影するときは、内蔵カメラ 
(MOTION EYE ) から撮影するこ 
とはでをません。 

8 cm ディスクを使用ずるとを 
のご注意 

本機で 8 cm ディスクを使ラとをは、 
必ず 8 cm ディスクを付属の 8 cm 
ディスクアダプターに取り付けてか 
5、本機のドライブに入れてくださ 
い。 

8 cm ディスクアダプターの装着方 
法については、 rvAio 電モマニユア 
ル」をご覧 < ださい。（[パソコン本体 
の使いかた]一に D / DVD / BD ] 
一[ディスクを入れる/取0出す]を 
ク U ックする。） 



就 

• アダプターを装着しないで使用したり、 
正しく装着されていない状態で使巧す 
ると、 8 cm ディスクび認識されなかっ 
たり、取り出せな < なったり、ディスク 
の破損、または本機の故障の原因にな 
ることびあります。 

• ディスクに指紋等の汚れび付いたとを 
は、やわらかい巧などでディスクの中 
わからがへ向かって放射状に軽くふを 
取ってからご使用ください。 

• このアダプターは本機のみで使巧でを 
ます。 

• 使用できるのは 8 cm ディスクのみで 
す。 

• ディスクの種類によっては使用でをな 
い場合びあります。 

• 8 cm ディスクの書き込みには対応して 
いません。 

• お使いにならないとさは、ディスクを 
アダプターからはずして< ださい。 
ディスクをアダプターに取り付けたま 
ま長時間放置すると、ディスクび変形 
する場合びあります。 


CD 再生/録音についての 
ご注意 

• 本徽ま、〕ンパクトディスクに D ) 
規格に準拠した音楽ディスクの再 
生を前提として、設計されていま 
す。最近、いくつかのレコード尝 
社より着イ乍権保護を目的とした技 
術び搭載された音楽ディスクび販 
売されていますび、これ5の中に 
は CD 規格に準拠していないちの 
をあり、本製品での再生は保証で 
きません。 

• 高速読み書さ対応のドライブを搭 
載しているため、ディスクの状態 
によっては回転音び気になる場合 
びありますび、機能に問題はあり 
ません。 


DualDisc をお使いになるとき 
のごま意 

DuaOsc とは、 DVD 規格に準拠し 
た面と音楽専用の面とを組み合わせ 
た新しい両面ディスクです。 

ただし、この音楽専用の面は、コンパ 
クトディスクに D ) 規格には準拠し 
ていないため、本製品での再生は保 
証でをません。 

ドライブの地域番号書き換え 
について 

お買い上げ時、本機のドライブの地 
域番号はじ」 （ 曰本)に設定されてい 
ます。一部のソフトウェアにはこの 
地域番号を書さ換える機能びありま 
すび、お使いにな5ないでくださし、。 
この機能をお使いになった結果生じ 
た不具合につきましては、保証期間 
内でを有償修理とさせていただをま 
す。 
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録画/録音についてのごま意 

• 著作権保護のための信号び記録さ 
れているソフト、放送局側で録画 
禁止設定び巧われている番組は、 
録画でさません。 

• 録画内容の浦償はでさません。必 
ず、事前に試し撮りをし、正常に録 
画-録音されていることを確認し 
て < ださい。 

• 万び 一、 機器やソフトウてアなど 
の不具合により録画-録音びされ 
なかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

デジタル放送の著作権保護と 
B - CAS カードについて 
(テレビチューナー搭載モデル） 

地上デジタル放送を視聴するとさは、 
B-CAS カードを必ず挿入してください。 
• 番組の著作権保護のために B-CAS 
力ードを利用します。 B-CAS 力一 
ドを挿入 しないと、 すべてのデジ 
タル放送び視聴でさません。 

• デジタル放送には、コピー制御信 
号び加え5れています。放送局び 
定めた範囲でコピーでをますび、 
著作権者等に無断で販売したりイ 
ンターネットで公衆に送信したり 
すると、著作権侵害になります。 

アナ □ グ放送か5デジタル放 
送への移行について 
(テレビチューナー搭載モデル） 

地上デジタ>1レ放送は、関東、中京、お 
畿の王大広域圍の一部で2003年12 
月か5開始され、その他の地域でわ、 
2006年末までに放送び開始されま 
した。 

該当地域における受信巧能ェリアは、 
当初限定されていますび、順次拡大 
される予定です。地上アナ□グ放送 
は2011年7月#に、 BS アナ□グ放送 
は2011年*までに終了することび、 
国の方針として決定されています。 

* 2008年3月現在の情報です。 

2000年 2003年 2006年 2011年 

お上デジタルが送! 

拙上アナ□グ放 I を 2011年7月を了； 

视〇年^ 


12ち 


BS アナ□グ放卑 

2011年までに沒了； 


ソフトウェアの不正コピーの 
禁止について 

本機に付属のソフトウェアは、ライ 
センスあるいは□イヤ U ティ契約の 
わとに供給されています。これらの 
ソフトウェアを不正に コピーす るこ 
とはま律で禁止されています。 

また、店頭で購入したソフトウェア 
を人に貨したり、人か5ソフトウェ 
アを借0てコピーして使ラことは禁 
じられています。ソフトウェアの使 
用許諾契約書をよくお読みの上、お 
使いください。 

ソフトウェアと周辺機器の 
動作について 

一般的に Windows Vista 用、 DOS/V 
用、 PC / AT 互換機用などと表記して 
いる市販ソフトウェアや周辺機器の 
中には、本機で使用でをないをのび 
お0ます。 

ご購入に隙しては、販売店または各 
ソフトウェアおよび周辺機器の販売 
元にご確認ください。 

市販ソフトウェアおよび周辺機器を 
使用された場合の不具合や、その結 
果生じた損失については、一切責任 
を負いかねます。また、本機に付属 
のがをインス I -ールした場合 
の動作の保記はいたしかねます。 

他のオーディオ機器を接続ず 
る場合のご注意 

本機に搭載されている Sound 
Real ity チップは、巧聴領域を超える 
高い周波数の信号を再生でさる能力 
を持っています。 

本機に、外付けのアンプなど、外部の 
オーディオ機器に接続して、高し、周 
波数の信号を大音量で連続再生した 
場合、接続された機器によっては故 
障の原因になったり、正常に音び再 
生でをな<なるなどの問題を起こす 
ことびあ0ます。 

市販の CD や DVD など、一般に音楽 
として流通している音源では、オー 
デイオ機器に故障を起こすよラな高 
し、周波数の音び大音量で含まれてし、 
ることはありません。 


本機にプリインス I -ールされている 
サウンド編集ソフトなどで、意図的 
に高い周波数の信号び入った音源を 
作成したり、テスト信号などを再生 
させる場合はごを意ください。 


お手入れ 

本機/マウスのお手入れ 

• 本機の電源を切0、電源コードを 
電源コンセントか5抜いてか5お 
手入れをしてくださし、。 

• コ‘ミやほこりなどは、乾いた巧で 
軽く拭を取ってください。 

• ミちれを落とすときは、必ず乾いた 
柔5かい巧で軽く拭を取ってくだ 
さぃ。 

ミちれび落ちにくいとをは、息をか 
けなび5乾いた巧で拭さ取るか、 
水でかし湿5せた巧で軽<拭いた 
あと、更に乾いた巧で水気を拭を 
取ってください。 

• 市販の OA ク U —ナーやベンジン、 
アセトン、アルコールやシンナー 
などは、表面処理を傷めますので 
使わないでください。 

• 化学ぞラさんをお使いになるとさ 
は、その注意書に従ってください。 

■ MS 就 

ゴ S や汚れを拭を取る際、強 < がくとキ 

ズびつ < おそれびあ〇ます。 

液晶ディスプレイのお手入れ 

• 液晶ディスプレイは、特殊な表面 
処理びされていますので、なるベ 
く表面に触れないよラにしてくだ 
さぃ。 

• ちれを落とすとさは、必ず乾いた 
柔5かい巧で軽く拭を取ってくだ 
さぃ。 

• ミちれび落ちにくいとをは、息をか 
けながら乾いた布で拭き取るか、 
水でかし湿5せた巧で軽<拭いた 
あと、更に乾いた巧で水気を拭を 
取ってください。 

• 化学ぞラさんや市販の OA ク I 」一 
ナ ー、 ベンジン、アセトン、アル 
コールやシンナーなどは、表面処 
理を傷めますので使わないでくだ 
さい。 
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キーボー ドのお手入れ " 

キーボードは長 < 使っていると、 
キーび巧れたり、キーの間にコや 
ほこりびたまります。キーの間に 3' 
S やほこ0びたまると、キーを押し 
てち目的ので字を入力でさな<なっ 
たり、押したキーびへこんだまま元 
に戻5なくなることびあります。こ 
の場合は、キーボードを掃除します。 
• 表面のコやほこ0などは、乾い 
た布で軽くおを取ってください。 

• キーの側面は、綿棒でこすり取っ 
て < ださい。 

• キーボード(キートップ)の隙間に 
落ちたコやほこ0などは、精密 
機器専巧の エア ダス ターな どを 
使って吹を飛ばしてください。 
キートップは、故意にはずさない 
でください。また、家庭巧掃除機 
などで吸引すると、故障の原因と 
なります。 

fitfS 就 

• お手入れをするとをは必ず乾電池を损 
いて < ださい。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた柔ら 
かい巧で軽く拭を取ってください。巧 
れび落ちにくいとをは、息をかけなび 
ら乾いた巧で拭き取るか、水でみし湿 
らせた巧で軽く巧いたあと、更に乾い 
たなで水気を拭を取ってください。 

• 巿販の 0 A ク U —ナーやベンジン、アセ 
トン、アルコールやシンナーなどは、表 
面処理を傷めますので使わないでくだ 
さい。 

• 化学ぞラ去んをお使いになるときは、 
その注意書に従ってください。 

ディスクのお手入れ 

• 指紋やほこりによるディスクの巧 
れは、読み取りエラーや書を込み 
エラーの原因にな0ます。いつわ 
をれし'\にしておをましょラ。 

• 普段のお手入れは、柔5かい布で 
下図のよラにディスクの中むから 
外の方向へ軽 < 拭さます。 



• ちれびひどいとさは、水で湿らせ 
た布で拭いたあと、更に乾いた巧 
で水気をふさ取ってください。 

• ベンジンやシンナー、レコードク 
U ーナー、静電気防止剤などは 
ディスクを傷めることびあります 
ので、使用しないで < ださい。 

• ほこりなどの巧れは、ブ□ワーを 
使って吹さ飛ばしてください。 


レンズ前面のプレートの 
お手入れ 


内蔵カメラ （MOTION EYE ) のレン 
ズ前面のプレートのほこりは、ブロ 
ワーブラシか、柔5かい刷毛でと0 
ます。 

ちれびひどいとさは、市販のレンズ 
ク U —ニングク□スなどでおさ取つ 
て < ださい。傷びつさやすいので、 
強 < こす5ないで < ださい。 


廃棄時などの 
データ 消去に 
ついて 

コンピュータを廃棄などするときに 
は、お客様の重要なデータを消去す 
る必要びあります。 

データを消去する場合、一般には次 
のよラな作業を行います。 

• データを 「ごみ箱」に捨てる 
• 「削除」操作を行ラ 
• 「ごみ箱を空にする」コマンドを 
使って消す 

• ソフトウェアで初期化（フォ ー 
マツト)する 

• 八ードディスク内の U カバ U 機能 
や自作の U カバ U ディスクを使し、、 
お買い上げ時の状態に戻す 
これ5の作業では、一見データび消 
去されたよラに見えますび、八ード 
ディスク内のファイル管理情報び変 
要され、 Windows などの 0 S のもと 
で呼び出す処理びでさなくなっただ 
けで、本来のデータは残っています。 
巧って、特殊なデータ回復のための 
ソフトウェアを利用すれば、これ5 
のデータを読み取ることび巧能な場 
合びあ0ます。このため、悪意のあ 
る第王者によ0、重要なデータび読 
み取5れ、予期しない用途に利用さ 
れるおそれびあ0ます。 


廃棄時などに八ードディスク上の重 
要なデータび流出するトラブルを回 
避するためには、 A — ドディスク上 
に記録された全データを、お客様の 
責任において消去することび非常に 
重要となります。 

データを消去するためには、 UTF の 
方法びあります。 

• 本機に搭載されている VAIO デー 
夕消去ツールを使って、八ード 
ディスクのデータを完全に消去す 
る 

VAIO データ消去ツールについて 
詳しくは、113ページをご覧くだ 
さい。 

• 有償サービスを利巧する 
消去に関する詳しい情報び VAIO 
カスタ マー リンク ホー ムページ 
に掲載されています。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / 
notices / hddrormat.html をご貴 
ください。 

• 八ードディスクを破壊する 
八ードディスク上のデータを物理 
的-磁気的に破壊して、データを 
読み取れないよラにします。 
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使用できるディスクとごま意 


使用でさるディスク 

◎:再生、記録巧能 
〇 :再生のみ可能、記録不可 
X :再生、記録不可 


DVD スーパーマルチ ドライブ搭載モデルをお使いの場合 


ディスクの種類 

使用の可.不可 

DVD-ROM 

〇 

DVD-Video 

〇 

DVD+R DLCDouble Layer) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer) 

◎ *2 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 

◎ *3叫 

DVD-RAM 

◎ *5が 

CD-ROM 

〇 

音楽 CD 

〇 

CD Extra 

〇 

CD-R/RW 

◎ 

Video CD 

〇 


*1 DVD+R Double Layer の書き込みは、 「 DVD+R Double Layer 」 に対応した DVD + R ディスクのみで巧能です。 
*2 DVD-R Dual Layer の書き込みは、 「 DVD-R Dual Layer 」 に対応した DVD - R ディスクのみで巧能です。 

*3 DVD - R は、 DVD-Rfor General Ver .2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*4 DVD - RW は、 DVD - RWVe 「.1.1 /1 .2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*5 DVD - RAM は、カート U ツジタイプはご使用になれません。カートリツジタイプではないもの、あるいはカート 
リツジから取り出し巧能なディスクをお使いください。 

*6 DVD - RAM は、 Ver .1 (片面 2.6 G バイト)の書を込みには対応していません。 

DVD-RAM Version 2.2/12 X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには対応しておりません。 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルをお使いの場合 


ディスクの種類 

使用の可.不可 

BD-R/RE 

◎ *7*8 

BD-R0M 

〇 

DVD-ROM 

〇 

DVD-Video 

〇 

DVD+R DLCDouble Layer) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer) 

◎ *2 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 

◎ *3叫 

DVD-RAM 

◎ *5が 

CD-ROM 

〇 

音楽 CD 

〇 

CD Extra 

〇 

CD-R/RW 

◎ 

Video CD 

〇 
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DVD スーパーマルチ/ BD - ROM —体型ドライブ搭載モデルをお使いの場合 


ディスクの種類 

使用の巧.不可 

BD-R/RE 

0*8 

BD-ROM 

o 

DVD-ROM 

o 

DVD-Video 

o 

DVD+R DLCDouble Layer) 

◎ *1 

DVD-R DLCDual Layer) 

◎ *2 

DVD+R / RW 

◎ 

DVD-R / RW 

◎ *3 叫 

DVD-RAM 

◎ *5*6 

CD-ROM 

O 

音楽 CD 

O 

CD Extra 

o 

CD-R / RW 

◎ •9 

Video CD 

o 


*1 DVD+R Double Layer の書を込みは、 「 DVD+R Double Layer 」 に対応した DVD + R ディスクのみで巧能です。 
*2 DVD-R Dual Layer の書き込别ま、 「 DVD-R Dual Layer 」 に対応した DVD - R ディスクのみで巧能です。 

*3 DVD - R は、 DVD-Rfor General Ver .2.0/2.1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*4 DVD - RW は、 DVD - RWVe 「.1.1 /1 .2 に準拠したディスクの書を込みに対応しています。 

*5 DVD - RAM は、カート U ッジタイプはご使用になれません。カート U ッジタイプではないもの、あるいはカート 
U ッジか5取り出し巧能なディスクをお使いください。 

*6 DVD - RAM は、 Ver .1 (片面 2.6 G バイ ト ) の書き込みには対応していません。 

DVD-RAM Version 2.2/12 X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには対応しておりません。 

*7 BD - RVer .1.1(1 層 25 G バイト、2層 50 G バイト）、 BD - REVe 「.2.1(1 層 25 G バイト、2層 50 G バイト)の書き込みに 
対応しています。 

*8 BD - REVe 「.1.0、 力ート U ッジタイプのディスクはご使用できません。 

*9 Ultra Speed CD - RW のディスクは書き込みできません。 

ごま意 

• 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合びあります。 

• 本機のドライブは 8 cm ディスクの書き込みには対応していません。 

• 付属の 8 cm ディスクアダプターでの読み出しにのみ対応します。 （ DVD スーパーマルチドライブ搭載モデル） 

• 付属の 8 cm ディスクアダプターでの読み出しは、 8 cm DVD-R / DVD-RW / DVD+RW / DVD+R DL に対応して 
います。 8 cm CD / DVD - RAM / BD の読み出しには対応していません。（ブルーレイディスクドライブ ( DVDX — 
パーマルチ機能搭載)モデルまたは DVD スーパーマルチ/ BD - R 0 M - 体型ドライブ搭載モデル） 

• 本機では、円あディスクのみお使いいただけます。円形外の特殊な形状のディスク(星型、 A — 卜型、カード型など) 
や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。 

• DVD + R / DVD+RW / DVD-R / DVD - RW には DVD ビデオ形式、 DVD - RW / DVD - RAM には DVD ビデオレコー 
ディング規格での記録び巧能です。 

• DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD - RW はソニー製のディスクをお使いになることをお 
すすめします。 

• 6倍速記録 DVD - RW は、 DVD-RW 6倍速記録政上に対応したモデルし义^では書さ込みにお使いいただけません。 

• 8倍速記録 DVD + RW は、 DVD+RW 8倍速記録料上に対応したモデル切がでは書き込みにお使いいただけません。 

• 複製不可の設定びされた DVD - ROM や DVD ビデオは、バックアップを作成することはでさません。 

• 本機は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いく 
つかのレコード尝社より著作権保護を目的とした技術び搭載された音楽ディスクび販売されていますび、これ5の 
中には CD 規格に準拠していないをのわあ D 、本製品での再生は保証でをません。 

• Dual Disc とは、 DVD 規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専 
巧面は、コンパクトディスクに D ) 規格に準拠していないため、再生をイ呆証できません。 

• CPRM に対応した DVD - RW / DVD - RAM を再生するには、インターネットに接続している必要びあります。 
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• ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画-編集-再生するために着作権保護技術 AACS を採用 
しています。ブルーレイディスクを継続的にお使いいただくためには、定期的に AACS キーを更新することび必要 
です。 

AACS キーは録画-編集-再生ソフトウエアび表示する;><ッセージに従いインターネットに接続することで更新す 
ることびできます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画-編集-再生びできなくなる可能性 
びあ0ます。 

なお、著作権保護されていないコンテンツの録画-編集-再生には支障はあ0ません。本機にインス!-ールされて 
提供されたブルーレイディスク録画-再生ソフトウエアは製品出荷開始後5年間は AACS キーの更新を行ラことび 
でをます。それ降の対応につさましては弊社ホームページでご案内します。（ブルーレイディスクドライブ (DVD 
スーパーマルチ機能搭載)モデルまたは DVD スーパーマルチ/ BD - ROM —体型ドライブ搭載モデル） 

• 本機では、ソフトウエアを用いてブルーレイディスクを再生(デコード）しています。このため、ディスクによっては 
操作、および機能に制限びあったり、 CPU 性能などの八ードウエア資源の関係で音びとざれたり、コマ落ちすること 
びあります。（ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルまたは DVD スーパーマルチ/ 
BD - ROM —体型ドライブ搭載モデル） 

• 映画などの BD - ROM コンテンツには、地域0」ージョンコード)の設定び必要です。選択した地域と異なる設定の 
ディスクは再生できません。（ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデルまたは DVD スー 
パーマルチ/ BD - ROM —体型ドライブ搭載モデル） 

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのごま意 

• CD - R / CD - RW を使用して作成した音楽 CD は、ご使巧の CD プレーヤーによっては再生できない場合びあります。 

• DVD+R DL / DVD-R DL / DVD+R / DVD + RW / DVD-R / DVD-RVV / DVD - RAM をイま用してイ乍成した DVD は、 
ご使用の DVD プレーヤーによっては再生でさない場合びあります。 

• 本機で作成した BD - R / BD - RE は、 BD - REVe 「.1.0 対応のブルーレイレ〕ーダーでは再生できません。（ブルーレイ 
ディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル） 

ディスク書き込みに失敗しないためには 

ディスクに書を込みの隙は、下記のよラなことにごま意ください。書を込みに失敗することびあります。 

書き込みに失敗したディスクについては、その原因びいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、 

あ5かじめご了承ください。 

• コンピュータの CPU や八ードディスクに負荷びかかる動作を避けてください。 

• 常駐型のディスクユーティ I 」ティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティ U ティなどは、不安定な動作の原因 
となりますので使用をお控えください。 

• キーボードやマウスの操作をすると振動で失敗する場合びあります。 

• ユーヴーの簡易切り誓えを行わないでください。 

• 本機に振動や衝撃などを加えないでください。 

• 本機につないだ UJNK ケーブルおよび他のし LINK 対応機器につないだし LINK ケーブルを抜を差ししたり、本機や 
し LINK 対応機器の電源を入/切しないでください。 

• 本機につないだ USB ケーブルおよび他の USB 対応機器につないだ USB ケーブルを抜き差ししたり、本機や USB 対応 
機器の電源を入/切しないでください。 

• インターネットに接続したり電モールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないで 
<ださい。 

• 電源コードの取り付け/取りはずしを巧わないでください。 
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地上デジタル放送について 
(テレビチュ ー3 ■—搭載モデル) 


対応している放送の種類 

地上デジタル放送 (VHF 1 ch -12 ch.CATV C 13 ch - C 63 ch . UHF 13 ch -62 ch ) 

fitfS 就 

• 本機は同一周波数パススルーち式、周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジユレーシヨン方式には対応してい 
ません。 

• BS - 110度 CS デジタル放送、アナ□グ放送には対応していません。 

デジタル放送の機能 

本機はし处下の機能に対応しています。 

• EPG (電子番組表） 

• 字幕放送 

• データ放送 

• 双方向(データ放送)サービス 

fitfS 就 

字幕はブルーレイディスクにのみ書を出しできます。ただし、再生機器によってはき幕び再生でをないことびあります。 

デジタル放送を書き出せるディスク 

A - ドディスクドライブに録画したデジタル放送の番組は、下のディスクに書さ出せます。 

• BD - R / BD - RE (ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチ機能搭載)モデル） 

• CPRM 対応の DVD - RW / DVD-RAM 


WtfS 就 

• お使いの VA にに搭載のドライブで使用できることび前提となります。「使巧でをるディスクとご注意」 （181 ページ)をあわせてご確 
認< ださい。 

• デジタル放送の番組を直接ディスクに録画することはでをません。 

• デジタル放送の番組を BD - R / BD - RE に書き出した場合、 BD - REVer .1.0 対応のプルーレイディスクレコーダーでは再生できません。 
• デジタル放送の番組を書き出したディスクは、お使いの再生機器によっては再生できないことびあります。 


CPRM について 

〔PRM (Content Protection for Recordable Media ) とは、着作権を保護するために映像素材を暗号化‘寝号化する 
技術です。 

デジタル放送の番組を DVD に書き出す場合は、パッケージに「デジタル放送対応」や 「 CPRM 対応」などの記載びある 
ディスクをご使用ください。 
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索弓 


別紙 r 主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧くださし、。 


【ァ行 j 

アフターサービス . 152 

アンテナ . 30 

アンテナコネクタ . 30,168 

アンテナ接続ケーブル . 20 

イジェクトボタン . 165,169 

インターネット . 79 

トラブル . 129 

ウイルス . 83 

エクスプレスカードス□ット ... 166 
エラー;ッセージ 

トラブル . 137 

オプティカルマウス . 172 

まな仕様 . 別紙* 

音楽 

再生 . 67 

作成 . 66 

取り込む . 65 

音量調節ボタン . 75,165,170 

【力行】 

外部機器か5の録画 

トラブル . 136 

各部の説明 . 163 

カスタマー登録 . 52 

ヵバー . 26,33 

スタンドカバー .......... 26,33,167 

本体カバー . 26,33,167 

カメラレバー . 168 

画面 

トラブル . 122 

カルテ . 21 

キーボード . 20,169 

CONNECTC ] ネクト）ボタン 

. 40,171 

お手入れ . 180 

乾電池 . 35 

準備 . 35 

トラブル . 124 


起動 

トラブル . 119 

機銘板ラベル . 168 

ケーブル 

アンテナ接続ケーブル . 20 

電源つード . 20 

結露 . 175 

コード掛け . 27,33,168 

つネクト . 40 

コネクトボタン . 167,171 

コンピュータウイ J レス . 83 

【サ行】 

写真 

取り込む . 69 

見る . 70 

仕様 . 別紙* 

消音ボタン . 170 

ス U - プボタン . 169 

セキュリティ . 83,154 

接続 . 25 

ADSL . 28 

CATV . 28 

FTTH . 28 

HDMI 機器 .32 

ISDN 回線 .28 

アンテナ . 30 

電源コード . 27 

mm . 22 

ソフトウエア 

一覧 . 別紙* 

お問い合わせ先 . 155 

不正コピー禁止について ....... 179 


【夕行】 

地上デジタルコネクタ . 168 

地上デジタル放送 . 50 

トラブル . 130 

ディスク 

アダプター . 20,178 

お手入れ . 180 

取り扱いについて . 176 

ディスクアクセスランプ . 164 

ディスプレイ 

お手入れ . 179 

トラブル . 122 

取り扱いについて . 175 

ディスプレイオフボタン . 163 

ディスプレイオフランプ . 164 

テレビ 

見る . 59 

録画予約をする . 60 

電源 

電源ボタン . 39,163 

電源ランプ . 39,163 

電源を入れる . 39 

電源を切る . 56 

トラブル . 119 

電源コード . 20, 27 

電話回線 . 80 

トラブル . 114,116 

け行】 

内蔵力^ラ . 163 

お手入れ . 180 

トラブル . 137 

取り扱いについて . 178 

内蔵力^ラランプ . 163 

内蔵スピーカー . 163 

内蔵マイク . 163 
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【ハ行】 

パーティシヨン 

サイズの変更 . 111 

作成する . 111 

八ードディスク 

増設する . 90 

データ消去について . 180 

トラブル . 128 

取り扱いについて . 175 

取り付ける . 90 

取りはずす . 93 

バックアップをとる . 

バイオ電テマニュアル . 57,114 

バイオナビ . 58 

排気口 . 167 

パスワード . 85 

トラブル . 121 

バックアップ . 94 

バックアップと復元センター ...... 97 

光デジタル出カコネクタ . 167 

光ファイバー . 80 

ビデオ 

再生 . 70 

取り込む . 69 

付属ソフトウエア 

-K . 別紙* 

お問い合わせ先 . 155 

付属 □□. 20 

フック . 27,33 

ブルーレイディスクドライブ...165 
フ□ッピーディスク 

取り扱いについて . 177 

プ□バイダ . 79 

へッドホン出カコネクタ . 166 

保罰書 . 152 


【マ衍 

マイク入カコネクタ . 166 

マウス . 20,171 

CONNECT (コネクト）ボタン 

. 41,171 

お手入れ . 179 

乾電池 . 36 

準備 . 36 

電源スイッチ . 171 

トラブル . 126 

左サイドボタン . 171 

左ボタン . 171 

ホイールボタン . 171 

ちサイドボタン . 171 

ちボタン . 171 

□ーバッテリーランプ . 171 

マカフィー* PC セキュ U ティセンター 

. 83 

メニューボタン . 75,165 

メモ U 

増設する . 87 

取り付ける . 87 

取りはずす . 89 

メモ U —力ードアクセスランプ 

. 166 

^モ U —スティック 
取り扱いについて . 176 

^モ U - スティックス□ット ... 166 
^モ U モジュール 

増設する . 87 

取りはずす . 89 

艾字入力 

トラブル . 124 

【ヤ行】 

有料サービス . 153 

に衍 

ライン入力つネクタ . 166 

リカバ U . 102 

ディスクを作成する . 95 

リモコン . 20,173 

乾電池 . 37 

準備 . 37 

U モコン受光部 . 163 

□ゴランプ . 163 


【ワ行】 

ワイヤレス LAN . 81 

取り扱いについて . 177 

ワイヤレスキーボード . 20,35 

ワイヤレススイッチ . 165 

ワイヤレスマウス . 20,36 

ワイヤレスランプ . 164 

【 A 】 

AC INPUT プラグ . 168 

ADSL . 28, 80 

に】 

B - CAS 力ード . 21,29 

B-CAS 力ード挿入口 . 29,168 

BD 

. 74 

作成 . 73 

に】 

CATV . 28 

CATV インターネット . 80 

CD 

作成 . 66 

取り込む . 65 

CD / DVD / BD 

トラブル . 129 

CONNECT ボタン . 167,171 

に】 

DISPLAY OFF ボタン . 39,163 

DISPLAY OFF ランプ . 39,164 

DVD 

.74 

作成 .73 

DVD スーノ f ーマルチ/ BD - R 0 M 
一体型ドライブ . 165 


DVD スーパーマルチドライブ 

. 165 

に】 

Express し ard 


取り扱いについて . 177 

Express し ard ス□ット . 166 

に】 

FeHCa ポート . 170 

トラブル . 136 

FTTH . 28, 80 
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【川 

HDMI INPUT コネクタ ........ 32,168 

HDMI SELECT ボタン .......... 75,165 

HDMI SELECT ランプ .163 

HDMI 入力機能 

設定:を変更する . 77 

でさること . 75 

トラブル . 134 

入力を切り換える . 76 


【 W 】 

Windows 

準備する . 42 

W 旧 ELESS スイッチ . 165 

W 旧 ELESS ランプ . 164 


【数字】 

8 cm ディスクアダプター... 20,178 


川 

し LINK コネクタ . 167 

ID ラベル . 163 

ISDN 回線 . 28,80 

【1_】 

LAN コネクタ . 28,168 

【 M 】 

MENU ボタン . 75,165 

MOTION EYE . 163 

お手入れ . 180 

トラブル . 137 

取り扱いについて . 178 

MOTION EYE ランプ . 163 

My Sony ID .52 

に】 

OK ボタン .75,165 

OPT に ALOUT コネクタ .167 

じ】 

S 400コネクタ .167 

SD メモ U - 力ードス□ット ...... 166 

【川 

USB コネクタ . 165,166,167 

【 V 】 

VAIO Update . 54 

VAIO カスタマー登録 . 52 

VAIO カスタマーリンク.…140,145 
VAIO データレスキューツール 

. 108 

VAIO 電子マニュアル . 57,114 

VAIO ナビ . 58 
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商標について 

• VA にはソニー株式会社の登録商標です。 

• mSL.. 、—Memory Stick ’’、" メモ 1」ーステイ 、ツク ■、 "Memory 
Stick Duo —、 "メモ U - スティックデュオ’、" MagicGate ’、 
"マジックゲート"、"マジックゲートメモ U —スティック"、 
"メモ U - スティック PRO ’、 "><モリースティック PRO デュ 
才"、"メモリースティック PRO - HG "、" メモ U - スティック 
マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。 

• i.LINK は 、 IEEE 1394-1 995と IEEE 1394卜2000をおす呼称で 
す。 

i . LINK とし LINKn 3‘" i ," はソニー株式会社の商標です。 

• " AVCHD " および " AVCHD " □ コはノけソニック株式会社とソ 
ニー株式会社の商標です。 

• HDV および HDV □二[は、ソニー株式会社と日本ビクター株式 
会社の商標です。 

• " PetaMap " および「ぺタマップ」は、ソニースタイル-ジャパ 
ン株式尝社の登録商標です。 

• rPlaceEngine 」 は、クウジット株式尝社の登録商標です。 

• rPlaceEngine 」 は、株式会社ソニーコンピュータサイエンス 
研究所び開発し、クウジット株式会社びライセンスを行って 
いる巧術です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• Fel に a は、ソニー株式会社び開発した非接触に力ードの技術方 
式です。 

• eUO は、株式尝社ソニーファイナンスインターナショナルび 
開発したネット決済巧のクレジットサービスで、同社の登録 
商標です。 

•「 Edy (エディ）」は、ビットワレット株式会社び管理するプリぺ 
イド型電デマネーサービスのプランドです。 

• Suica は、 JR 東曰本の登録商標です。 

• に 0 CA は JR 西日本の登録商標です。 

• rp 而 Pa 」 は株式尝社スルッと KANSAI の登録商標です。 

• TO に A は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

• PASM 0 は、株式会社パスモの登録商標です。 

• nimoca は、西日本鉄道株式尝社の登録商標です。 

• Ki ね ka は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

• n モード」 r おサイフケータイ」は NTT ドコモの商標または登録 
商標です。 

• 「かざしてポン！」および r かざポン」はフエ U カネットワーク 
スの商標です。 

• Bluetooth ワードマークと□コは Bluetooth SIG , Inc . の所有 
であり、ソニーはライセンスに基づをこのマークを使用して 
います。他のトレードマークおよびトレード名称については、 
個々の所有者に帰属するちのとしまず。 

• Intel 、 インテル 、 Intel □コ 、 Intel InsidCvIntel Inside □コ、 
CentrinoXentrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv □コ 、 Intel 
vPro、Intel vPro nzlvCeleron.Celeron Inside'Intel Core 、 
Core Inside 、 Itanium、Itanium Inside 、 Pentium、Pentium 
Inside、Viiv Inside、vPro lnside 、 Xeon、Xeon InsideJntel 
Atom は、ア力合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Media 、 
Outlook 、 PowerPoint 、 Office ロコ‘、 Encarta 、 Encartaa 3 は、 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る商標です。 

• IBM および PC / AT 、 PS /2 は、米国 International Business 
Machines Corporation の商標および登録商標です。 


• Dolby 、 ドルビー、 P の Logic 及びダブル D 記号□□はドルビーラ 
ポラト U —ズの商標です。 

• Ethernet およびイーヴネットは、富±ゼ□ックス社の登録商 
標です。 

• HDMI ' HDMI □コ、および High-Definition Multimedia 

Inteifacel ま 、 HDMI Licensing LLC の商標または登録商標で 
す。 ■' 

• SDIHIJ は商標です。 

• SDHC □コ‘は商標です。^ 

• MultiMediaCard ( TM ) は MultiMediaCard Association の商 
標です。 

• ExpressCard ( TM ) ワードマークとロコは 、 Personal 
Computer Memory Card International Association 
( PCMCIA ) の所有であり、ソニーへライセンスされています。 
他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 
所有者に帰属するちのとします。 

• SOFTBANK およびソフトバンクの名称、□二[は日本国および 
その他の国におけるソフトバンク株式尝社の登録商標または 
商標です。 「 Yahoo !」 および 「 YahooLirYU の□コマークは、米 
国 Yahoo ! Inc の登録商標または商標です。 

•「 EZweb 」 は、 KDDI 株式会社の登録商標または商標です。 

• TDK は TDK 株式会社の登録商標です。 

• Adobe ' Adobe □ユ Adobe Premiere、Adobe Photoshop 
Elements 、 Photoshop、Adobe Reader 、 および Adobe 
Acrobat は、 Ad 日 be Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標で 
す。 

• Gracenote and CDDB are reaistered trademarks of 
Gracenote.The Gracenote logo and logotype , the 
Gracenote CDDB logo , and the "Powered by Gracenote " 
logo are trademarks of Gracenote . 

• "Direct Stream Digital ", DSD and their logos are 
trademarks of Sony Corporation . 

• " SBM/Super Bit Mapping " is a trademark of Sony 
Corporation . 

• Equaliser for VAIO , Multichannel 5 Band EQ + Filters for 
VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford . Copyright 
に） Sonnox Ltd . 

• QStream Technology , QSound QSurround 5.1 Plug-In for 
VAIO , QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO 
and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs , 

Inc . 

Copyright に) QSound Labs , Inc . All rights reserved . 
QSound , QSurround , QMSS , QMAX II , iQms 2, QDVD and 
the QLogo are trademarks of Qbound Labs , Inc 

• ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH . 

• VST is a trademark of Steinberg Media Technologies 
GmbH . 

• QR コードは、(株)デンソーウ王ーブの登録商標です。 

• その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 
般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 
中では ( TM )、( R ) マークは明記していません。 

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコ 

ンピュータに添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧 

<ださい。 





インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することびでをます。 

バイオの最新サポート情報を提供 

VAIO カスタマーリンクホームページ 

http :// vcl.vai 0. S 0 ny . co . jp / 


バイオをお使いの上で、わか5ないことや卜 
ラブルび起さたとさにご覧ください。 

解決方法をわかりやすく提供しています。 
(詳しくは140ぺージをご覧ください。） 

VAIO ユーザーのポータルサイト 

MyVAIO 

http :// sony . jp / vaio / myvaio / 


ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と 
バイオの各種サービスをご覧いただけまず。 


バイオの製品情報び満載 

VAIO ホー ムぺ ージ 

http :// sony . jp / vaio / 


バイオのカタ□グ情報をはじめとした、 
総合情報サイトです。 


※画面は予告なく変更することびありますびご了承ください。 





編こ!提供する 


インタ—ネット 


















電話番号はお間違いのないよラご注意ください。 


使いかたのお問い合わせ 


VAIO カスタマーリンク r 使い方相談窓田 

ロクゼ□サンサンキユウキユウ 

(0120) 60-3399 受付時間 

ロリ-ダィャル） 

※携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、 (3650¢ 

海外などか5のご利用は、 

(0466) 30-3000 (通話料お客様負担） 旧厶^た, 


受付時間 

平日： 9時〜18時 
±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 
(365 曰年中無休） 

年末年始は±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる 
場合びあ0ます。 


フ IJ— ダイヤルのご利用には、 VAIO カスタマー登録が必要となりまず。 

お電話の前に本機の型名をご確認<ださい。 

(保証書または本機 ID ラベルに記載されています。本磯 D ラベルについて詳しくは、「各部の説明」 
(163 ぺージ)をご覧ください。） 

お電話でのお問い合わせについて、詳しくは r 電話で問い合わせる」 （144 ページ)をご覧ください。 

2009年4月中旬の予定で、 r 使い方相談 J のヴポートが変更となりまず。 

詳しくは、 IT 使い方相談」のヴポートに関するお知5せ」 （145 ページ)をご覧ください。 

カスタマー登録に関するお問い合わせ 


カスタマー専用デスク 

ゼロ3ンロク□クサンハチイチ3ンイチゼロ 

(0466) 38-1410 


受付時間 

平日： 9時〜20時 

±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 

件末年樹れ曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。） 


My VAIO ( http :// sony . jp / vaio / myvaio /) では、 VAIO ユーヴーのみなさまにさまざまな有料サー 
ビスをご提供しています。 

■ VAIO 延長保証 サービス 

1年間のメーカー保記を3年間に延長する「ベーシック」。さ5に「ワイド」な5、落下や水蕭れ 
等のお客様の過失による損害や、火災-水災等の事故にを対応します。 

■ VAIO 設置設定 サービス 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、 VAIO の設置-設定サポート(初期設定/インターネッ 
卜設置/無線 LAN 設定/データ移行など)を行ラヴービスです。 

■ VAIO ソフトウエアセレクション（ソフトウエア.ダウン□ー ド販売サイト） 

バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、限定のソフトウエアなどを多数取り揃えたソフ 
トウエアのダウン□ー ド販売サイトです。 

《このほかにち有料メニューをご用意しています。 

詳しくは My VA に化な p :// sonv . jp / vaio / myvaio /) をご覧ください。 


電話でのお問い合わせ 有料ヴービス 




VAIO カスタマーリンク 

使いかたのお問い合わせ電話番号 （0120) 60-3399 

※お電話の前に本機の型名をご確認ください。 

※フリーダイヤルのご利用には、 VA のカスタマー登録が必要です。 

詳しくは、前ページをご覧ください。 


VAIO カスタマーリンクホームページ 

VAIO の最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 

http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 

VAIO ホームページ 

VAIO を楽しく使っていただくための情報をご案内します。 

http :// www . vaio . sony . co . jp / 
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